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Di poco o niun giovamento sarebbe la for- 
za militare in un incivilito paese , se non 
fosse ben diretta da un’amministrazione che 
tenda a mantenerne l’ ordine la disciplina e 
la economia; senza di essa le vittorie sareb- 
bero incerte , le conquiste medesime avreb- 
bero dei rovesci , la pace interna verrebbe 
turbata. < 

11 soldato che consacra la vita e l’onore 
al bene dello Stato e del proprio paese, de- 
sidera che sia retto da leggi che vuol cono- 
scere, le quali debbono essere semplici e pre* 
cise, perchè egli, per l’indole del suo spedilo 
e pronto mestiere , non soffre ravvolgersi la 
mente in inviluppi e congerie. Onde Napo- 
leone diceva in fatto di amministrazione , 
esser meno utile occuparsi della formazione 
di nuove leggi che della esecuzione delle an- 
tiche, salvo che la utilità pubblica non con- 
sigliasse derogarle. 

Noi abbiamo nella nostra ordinanza am- 
ministrativa militare un codice fondalo su 
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questi principi , se non che il tempo già de- 
corso , e le provvide e sagge modificazioni 
avute Iian prodotto moltissimi mutamenti 
in vari rami di essa. La cognizione di que- 
sti è indispensabile , perchè hanno approva- 
to novelle disposizioni che ne derogano mol- 
te della riferita ordinanza , sì che conoscer 
quella senza queste egli è rimaner ignaro di 
ciò che ci riguarda. Le quali modificazioni 
sono precisamente la volontà di FERDI- 
NANDO II. nostro Augusto Sovrano, che 
cominciò a dichiarare per gli eserciti napo- 
letani sin da che nel 1827 ne prese il co- 
mando generale. 

Or F esorbitante numero di siffatti can- 
giamenti, le non poche difficoltà che s’ in- 
contrano a ricercarle ne’ rispettivi archivi, e 
la necessità di sovente consultarli producono 
confusione e ritardo all’andamento degli af- 
fari, non senza grave danno talora degl’in- 
teressi dell’ amministrazione militare , o di 
quelli degli uffìziali e de’ soldati. 

Per siffatte considerazioni, non avvi com- 
battente, funzionario amministrativo, ed im- 
piegato qualunque militare , che non abbia 
desiderato di vedere riunite e pubblicate 
per le stampe, non pure le disposizioni por- 
tanti modificazioni alla ordinanza suddetta, 
ma eziandio tutte le leggi e decreti reali che 
al ramo di guerra si appartengono* 
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Il perchè animato io da egual desiderio, 
ed istigato da persone sul cui avviso polca 
ben contare, mi diedi all’enunciato lavoro. 
Ma accortomi che da me solo non avrei po- 
tuto raccogliere tutt’ i materiali che sono 
opportuni , ei fu mestieri rassegnare il mio 
divisamente ai miei superiori , implorando 
dall’esteso loro potere i mezzi necessari per- 
chè il lavoro avesse effetto (i). 

Approvato con superiore autorità , io mi 
son date all’ opera , e mirando sempre pii» 
al miglior utile e perfetta estensione del fi- 
ne principale, quant’ è la raccolta delle mo- 
dificazioni apportate alla ordinanza ammi- 
nistrativa militare, presento la prima parte 
del lavoro sotto 1’ aspettò di un indice ra- 
gionato delle materie contenute nelle leggi 


(i) Reai rescritto comunicato dal reai ministero e segre- 
teria di Stato della guerra e marina in data del 17 luglio 1837. 

« Ilo umiliato a Sua Maestà il Re N. S. la domanda in- 
« diretta dall’ uffìziale di i. a Classe dcll'Inlendenza Generale 
» dell’ Esercito I). Giuseppe Morea ad ottenere il permesso 
» per rendere di ragione pubblica le modificazioni appor- 
» tate alla Rcal Ordinanza Amministrativa militare dalla 
« sua emanazione fin oggi e quelle che potranno aver luogo 
» in prosieguo, non che i favorevoli divisamenli all’ uopo 
» esternali dal Comando generale delle armi al di qua del 
1» Faro e dall’Intendente generale dell’Esercito, la Maestà Sua 
>1 in data de’ 12 dello, stante si è degnata accordare l’iin- 
» plorato permesso, con che però la compilazione dell’ indi- 
» cala opera debba eseguirsi sotto la vigilanza e censura 
» dell’ Intendente generale dell’ esercito, e non produrre tnc- 
» noma spgsa al Ramo di Guerra. 
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e decreti reali, disposto con ordine crono- 
logico, diviso in due serie, riportandosi la 
prima al periodo dal i5 febbraio 1806 al 
4 maggio i8i5, e forma il bui lettino delle 
leggi; e la seconda all’epoca dal 20 maggio 
1 8 1 5 al 3i dicembre 1806, e costituisce 
la collezione delle leggi e decreti reali che 
al ramo di guerra e marina si riferiscono. 

L’armonia che vi è tra le dae armate di 
terra e di mare, ini spero che voglia far 
riputare di qualche utilità, l’ aver riportato 
sotto la categoria Marina reale tutte le leggi 
e i decreti emanati per quest’arma. 

Per lo stesso principio di armonia non mi 
si saprà malgrado di aver riportato alcuni 
altri decreti che quantunque appartenenti ad 
amministrazione civile , hanno stretta atte- 
nenza in vari punti alla militare. 

Per conseguire poi la chiarezza, e la suf- 
ficiente notizia delle materie accennate, mi 
è convenuto suddividerle in articoli ed in- 
dicazioni particolari. Sotto la categoria Si- 
cilia si rinvengono , con ordine alfabetico, 
tutte le leggi e i decreti emanati per quella 
parte de’ reali domini. 
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SUNTO 

DELLE 

LEGGI E DECRETI REALI 

EMANATI 

PER LE ARMATE DI TERRA E DI MARE 

DEL 

REGNO DELLE DUE SICILIE- 


PARTE PRIMA 


DAL l5 FBBBRAJO l8o6 AL MAGGIO l8l5. 


♦«*«*» 


• A 

A BBIGLIAMENTO delle truppe. Se ne regola l’ am- 
ministrazione interna, 27 giugno 1806, p. 162. — 
Rimane abolita la classe degli uflìziali che se ne 
trovano incaricati, 16 febbraio i8i5 , p. 92. 

ABUSO di forza militare nei casi eli arresto. Non si 
dà luogo a modificazione della legge in vigore su 
quest’oggetto, 11 maggio 1811 , p. 386 , snppli- 
mento. V. Arresto. 

ACCADEMIA di marina. Sua istituzione, 3 o giugno 
1806 , p. i64 • . 

VOL. I. ! 
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ACCIAIO ( Lavoratori di ). Sono riuniti a quei che 
travagliano nell’ arsenale , febbraio 1807 , 
n.° 46. (a). 

ACQUE di Orcamone. Si dà alla fallila Buonocore in 
compenso di esse, che si conservano all’artiglieria, 
un fondo demaniale del valore di ducati seimila, 

1 luglio i 8 i 3 , p. 1. 

AFFARI esteri ( ministero degli ). Gli vengono an- 
nessale le attribuzioni relative al commercio colle 
nazioni estere, che prima facevan parte del Mi- 

? nistero della marina , i 5 aprile 1807 , n." 99. 

AIUTANTI di campo. Non possono essere che capi- 
tani e tenenti : loro numero , e quali generali 
possono avergli, 26 marzo 1812 , p. 3 16. A quei 
del Re vien conceduto un trattamento straordina- 
rio , 17 marzo i 8 i 3 , p. 117. 

ALLOGGIO militare. Si ordina la percezione pel 
corrente anno di un supplimento addizionale alla 
decima straordinaria , onde provvedere a quest’og- 
getto in Napoli , 27 marzo 1806 , p. 67. — Se 
ne stabiliscono le proporzioni, ivi, p. 68. — Non 
si accorda alloggio senza dimanda, e se l’indivi- 
duo non è compreso in uno stato analogo , 3 i 
marzo 1806, p. 77. — Gli uffiziali dal grado di 
sotto-tenente a quello di colonnello non saranno 
più alloggiati in Napoli nelle case private. Alcuni 
indicati generali continueranno ad esserlo, 2 ot- 
tobre 1806, p. 35 1. — Si assegnano i locali pei 
militari francesi , 2D ottobre 1806 , p. 378. — 
Si regolano per la città di Napoli , 21 febbraio 
180^ , n.“ 4 ° — Regolamento per le truppe 
in guarnigione cd in marcia , 3 o giugno 1807 , 


(a) Il Bollettino dell' alino 1807 non lia la numerazione pro- 
gressiva delle sue pagine. S' indica perciò col numero d' ordi- 
ne dei decreti ; la stessa norma si è serbata pel 1 seutethe del 
1 808. 
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n.“ iy 5 . — Caserma per le truppe di passaggio 
nella capitale } s’indica il mezzo per la spesa oc- 
corrente, 28 gennaio 1809,. p. 178. — Si modi- 
ficano alcuni articoli del regolamento del 3 o giu- 
gno 1807 , 22 giugno 1810 , p. 453 . — Viene 
abrogato l’ articolo 12 1 dell’enunciato regolamen- 
to, 21 marzo 1811, p. 294. — Sono esentati 
dall’ alloggio i ricevitori e sotto ricevitori delle 
diverse amministrazioni dipendenti dalie finanze, 
g gennaio 1812 , p. i 45 . — Si sopprimono al- 
cuni monasteri in Capua , e si addicono per al- 
loggi militari, onde scemarne il peso, 17 settem- 
bre 1812, p. 195. — Si danno alcune disposizioni 
sull’alloggio degli uffiziali nei padiglioni militari, 
i 3 gennaio i 8 i 4 , p. * 4 - 

AMMINISTRATORI regi. Si prescrive loro di esigersi 
tutti i pagamenti con polizze del banco di corte, 
2 ottobre 1806, p. 354 - 

AMMINISTRAZIONI militari . Se ne rettifica il siste- 
- ma , perchè il ministro delle finanze conosca 

J ierfettamente i prodotti percepiti da esse , 16 
èbbraio 1810 , pi t66. 

AMMINISTRAZIONI interne c contabilità dei corpi, 
28 settembre 1809, p. t. supplimenlo. 
AMMISSIONE nell’ armata. Per quelli rimasti dal 
nemico nelle isole da lui abbandonate, 27 luglio 
1809 ì P* 749 - — Possono entrar nell’ armata i 
sudditi napolitani , che abbandonano le bandiere 
nemiche , e si prescrive la pena di morte contro 
quelli , che saran presi combattendo colle armi 
alla mano, 17 luglio 1809, p. 7.37. 

AMNISTIA. Si accorda agl’ individui che han diser- 
tato dai reggimenti napolitani dal 17 febbraio 
1806 finora, 16 settembre 1808 , p. 53 1 - — Se 
ne proroga il termine fino al i 5 aprile prossi- 
mo , e si stabiliscono le pene per i refrattari e 
loro fautori , 19 marzo 1809 , p. 455 . — Si ac- 
corda agli emigrati delle isole di Ponza , c Ven- 
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totene , 12 aprile 1810, p. 276. — Vien conce- 
duta a’ refrattari e disertori delle a limate di terra, 
e di mare, 18 marzo i 8 i 3 , p. 174 -' — Proro- 
gazione , 3 maggio i8i3 , p. 269. - — Idem , per 
quei che si presentano sino al 3o aprile di questo 
anno , 16 marzo i8i5 , p. 112. 

ARCAMBAL. Vien incaricato del porta foglio della 
guerra in assenza del ministro, 24 febbraio 1807, 
P- 45 . . 

ARCOVITO ( Girolamo ). E nominato giudice nel 
tribunale straordinario degli abruzzi , 26 agosto 
1806 , p. 3 o 4 - 

ARMATA. Si dispone circa le indennità , gli equi- 
paggi , e la somministrazione delle truppe in 
campagna , 19 luglio i 8 i 3 , p. 37. V. Troppe. — 
Si vieta di ammettere per T avvenire in alcuni 
corpi individui in qualità di figli di truppa, i 5 
settembre 1 8 1 4 » P- 2 ° 5 * 

ARMATORI. Sono obbligati a mettere in deposito 
nei reali arsenali lutti gli oggetti di artiglieria di 
loro proprietà , 25 dicembre i 8 i 3 , p. 327. 

ARMI . Quelle de’ legionari non sono soggette a 
pignoramento o confisca, 5 luglio 18 14 , p. 

• i5. 

ARMI ( fabbrica di ). Si addicano alcuni impiegati a 
quella della Torre dell’ Annunziata , 20 dicembre 
18 13 , p. 307. — Regolamento per stabilirsi le 
botteghe ed officine di armi portatili nei circon- 
dari della^delta fabbrica , 3 o aprile 181 4 ? p- 
137. «— Si aumenta a sei il numero dei capitani 
a vita in ciascuno degli stabilimenti delle ma- 
nifatture di armi , e dèlia Mongiana , 29 settem- 
bre 1 8 1 4 5 p- 22 3 . 

ARMIGERI. V. Cacciatori napoletani. 

ARMIGERI o gendarmi ausiliari. Continueranno a 
servire sotto gli ordini del generale comandante 
la gendarmeria , 3 marzo 1809 , p. V. 

Gendarmeria reale . 
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ARMIGERI regi. Si organizza il loro corpo , a 3 no- 
vembre 1807, p. 3 12. — Si regola il loro pa- 
gaménto , 7 marzo 1808 , n.“ io 3 . 

ARRETRATI. Si dispone che quelli anteriori all’an- 
no 1 8og siano pagati alle truppe , 4 settembre 
1809 , p. 827. 

ARRESTO. Come debbansi giudicare i gendarmi o 
altri militari per 1’ abuso di forza nell’ arresto o 
custodia d’individui imputati di delitto; io giu- 
gno 1810, p. 446- 

ARROLAMENTI volontari. Sono vietati in tutti i 
corpi dell’armata. Ne sono eccettuati taluni: gli 
altri saranno completati per via di coscrizione , 
27 agosto 18 io , p. 120. 

ARSENALI. I negozianti ed armatori debbono depo- 
sitarvi gli oggetti di artiglieria di loro proprietà, 
a 5 dicembre i8i3 , p. .327. 

ARTIGLIERI artefici armieri. Se ne organizza una 
compagnia , ìtì dicembre 1808 , p. 731. — Si 
fissano le masse di vitto , di biancheria e calza- 
tura , i 4 gennaio 1812 , p. 1 54 - — Idem una 
seconda compagnia, i4 luglio 1 8 1 3 , p. i4- — 
Il mantenimento e rimpiazzo del vestiario di 
esse sono a carico della massa di biancheria e 
calzatura , restando soppressa la ritenzione a ciò 
destinata , 1 agosto 18 13 , p. g 3 . 

ARTIGLIERI iittorali. Se ne organizzano dodici com- 
pagnie , 18 agosto 1807, n.“ 23 1. — Completa- 
zione di esse , e potranno esservi ammessi i le- 
gionari , e coloro che avranno dato pruova di 
buon servizio , 7 aprile 1809 , p. 4 ^ 3 . — Loro 
consigli di amministrazione , 7 aprile 1809 , p. 
485 . - — Se ne modifica la organizzazione , .19 
maggio 1809 , p. 577. — Si ordina per essi il 
pagamento della massa di vestiario , 20 agosto 
1812, p. ini . — Gli uffiziali di detto corpo che 
hanno un soldo di ritiro , possono cumularlo con 
quello di attività , 23 settembre 18 13 , p. iG 5 . — 
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Si rettifica la numerazione delle dodici compagnie, 
3 o settembre i 8 i 3 , p. 166. 

ARTIGLIERIA. Organizzazione di quattro compa- 
gnie , ed una di soldati artefici, 3 marzo 1806, 
p. 14. — Stabilimento di una scuola di artiglieria 
in Capua , 22 ottobre 1807 , n.° 290. — Orga- 
nizzazione generale del suo corpo , 3 o ottobre 
1809 , p. io 3 i. — Si stabilisce un comitato cen- 
trale , ai dicembre 1809, p. ino. —Questo 
comitato potrà avere delle commissioni riguar- 
danti l’artiglieria della guardia , e quella di mare, 
luglio 1 8 1 4 1 p* 24* — Vengono stabiliti gli al- 
ievi di quest’arma, ivi , p. ma. — Si fissa il 
vestiario per le compagnie degli artefici, 7 marzo 
18 11 , p. 278. — Gl’Individui che si considerano 
isolati in dett’ arma , come debbono contrarre ma- 
trimonio , 9 giugno 1811 , p. 4 °a. — Il reggi- 
mento di artiglieria di terra è portato da venti 
a ventitré compagnie, 2 settembre 1811 , p. 72. — 
Idem a ventisette compagnie, 2 aprile 18 io , p. 
202. — Ciascuna di esse vien portata a 120 uomi- 
ni , 4 maggio i 8 i 3 , p. 271. — Si assegna la 
corrispondente artiglieria a ciascun reggimento 
„ d’infanteria , 2 aprile i 8 i 3 , p. 199. — Per con- 
servare le ncque di Orcamone , si dà un com- 
penso alla fallita Buonocore , 1 luglio i 8 i 3 , p. 
1. — Si ordina la formazione di una compagnia 
di pontonieri , a 5 novembre 18 1 3 , p. 262. — 
Organizzazione del secondo reggimento , 5 gen- 
naio 18 14 , p. I. — Si dispone pel bisogno di 
legname, 7 gennaio 1814, p. 27- — Regolamento 
a ciò relativo , p. 35 . — si fissa 1 ’ aumento de- 
gl’ impiegati di artiglieria, 9 febbraio 18 14 » p. 
53 . — Si aggiungono due capi di battaglioni , i 4 
febbraio 1814, P- 67. — Lo stato maggiore di 
quella di terra avrà due maggiori, 26 aprile 18 14, 
p. i 3 a. — Si stabilisce un primo ispettore gene- 
rale , e due ispettori generali , 1 ottobre 1 8 1 4 , 
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p. i'\o. — Pensioni di riliro dei suoi impiegati , 
12 dicembre 1814, p. 362. 

ARTIGLIERIA a cavallo. Formazione di una com- 
pagnia , 5 febbraio 1807 , n.° 32 . — Idem di 
una seconda compagnia , 22 settembre 1808 , 
p. 545 . 

ARTIGLIERIA ( direzione di ). Quelle dell’ Adriatico 
e degli Abruzzi sono riunite sotto la denomina- 
zione di direzione delle coste dell'Adriatico , 19 
marzo 1809 , p. 5 ^ 8 . — Nuova organizzazione 
delle direzioni e sotto direzioni , 29 settembre 
181 4 , p. 233 . — Si iissano le spese di rappre- 
sentazione pei sotto direttori in attività , 2 settem- 
bre 1811 , p. j 3 . 

ARTIGLIERIA di mare. Organizzazione di un reg- 
gimento di artiglieria di marina , 2 novembre 
1810, p. 228. — Si alimenta di una compagnia 
di deposito, 17 aprile 1812, p. 397. — 11 sotto 
capo del parco dell’artiglieria di marina sarà Capo 
Battaglione, e non più capitano , 21 maggio 1814, 
p. 194. — Si prescrive la durata del vestiario dei 
cannonieri dell’ artiglieria- di marina , 19 settem- 
bre 1814, p. 209. — Se le assegnano due pa- 
ranzelli , ivi , p. 210. 

ASCRIZIONE marittima. Suo stabilimento , 2 marzo 
1808 , p. 97. — La legge dei disertori refrattari 
dell’ armata di terra, è applicabile agl’individui 
che fan parte dell’ascrizione marittima, 19 mag- 

S io 1811 , p. 3<)2. — Si dispone circa l’esecuzione 
i essa, ii maggio 181 4 , p. 173. 

ATTI di nascita. Le filiazioni dei sotto-uffiziali e sol- 
dati estratti dai corpi ove ban servito , legalizzate 
e firmate dai consigli di amministrazione, rimpiaz- 
zeranno gli atti eli nascita , stabiliti per le pen- 
sioni di ritiro, 12 gennaio 181 5 , p. i3. 


/ 
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b 

BANDIERE. Colori nazionali del regno, e come si 
usano nelle bandiere , e coccarde , i5 febbraio 
1B1 1 , p. 121. , 

BARDATI] K A , e ferratura . Disposizioni relative al 
pagamento degli assegni pel mantenimento di essa, 

• *9 aprile i 8 i 5 , p. i3i. 

BASTIMENTI. Si dichiarano denazionalizzati , e di 
buona preda quei che han sofferto la visita di 
un vascello inglese, o si sono sottoposti ad un 
viaggio in Inghilterra, o hanno pagato una im- 
posta qualunque a quel governo, 9 gennaio 1808, 
ri» 8» — Misure, onde verificare quei che prov- 
vengono dall’ Inghilterra , o dalle sue colonie , o 
che sono stati visitati da\vascelli inglesi , 5 feb- 
braio 1808 , n.° 65 . — - Si determinano due casi 
per ammettersi a nazionalità quei costrutti nel- 
f estero, ed importati nel regno, 24 agosto 1811, 
p. 5 7. — Spedizioni e formalità da eseguirsi ne- 
gli approdamene mercantili , o in quelli armati 
m corso ne 1 porti del regno , 9 gennaio 1812 , 
P*, — Misure, e riviste per quei che arrivano 

ne’ posti del Regno durante fa guerra , 23 gennaio 
18 J2 , p. 182. — Regolamento pel Funzionario di 
polizia a quest’ oggetto impiegato, ivi 3 p. i84» — 
Sono obbligali al pagamento de’ tiri di cannone , 
quando approdando non abbian risposto agli ante- 
cedenti segnali, 6 febbraio 1812, p. 198. — Tariffa 
dei tiri di cannone, ivi. Si stabilisce una commes- 
sione incaricata di esaminar tutte le carte dei ba- 
stimenti mercantili prima dello sbarco , eccettuati 
i legni francesi , ea italiani , provvenienti dai 
porti di Francia, o d’Italia $ 27 febbraio 1812, 
p. 237. — Quei sequestrali son soggetti al giudi- 
zio della commessione per la liquidazione dei 
conti della reai Gasa , poiché son considerati , 
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come proprietà del reai demanio privato , a 5 
aprile 1812 , p. \ii. 

BASTIMENTI nemici. Misure per interdir loro ogni 
comunicazione col regno , 23 maggio 1806 , p. * 
1 18. 

BATTAGLIONE della marina reale. Ved. Marina 
ì reale» - - 

BATTAGLIONE degli uffizioli. Vien disciolto. Vien 
continuato l’antico trattamento di attività o di 
riforma fino al nuovo loro destino. Si ordina ri- 
lasciar loro un foglio di rotta , onde recarsi nelle 
rispettive famiglie , 25 febbraio 1809 , p. 4<>4» 

BONI per somministrazioni militari. Metodo di verifi- 
carli , onde allontanare le frodi in danno delle 
amministrazioni comunali , 2 luglio 1806 , p. 

i 65 . — Se ne proroga la esibizione, 24 settembre 
1806, p. ' 335 . — Formazione, verificazione ^ e 
pagamento di essi per le sussistenze dalle univer- 
sità somministrate alle truppe, 28 marzo 1808, 
n.° 120., 

BONVOISIN ( Tenente Colonnello ). Vien nominato 
giudice nel tribunale straordinario di Terra di 
Lavoro , e due Principati , 26 agosto 1806 , p. 
3 o 4 . 

BRIGANTAGGIO. Si mettono ducati centomila a di- 
sposizione del Commessario del Re delle due Ca- 
labrie , onde soccorrere le famiglie, e gl’indivi- 
dui che per tal causa soffrirono danno , itì giu- 
gno 1807, n.“ i 5 g. 

BRIGANTI. Mezzi efficaci per la loro distruzione , 

I agosto 1809, p. ^ 58 . — Si ordina la continua- 
zione delle liste nelle provincie di Teramo, Ba- 
silicata , ed i due Principati, 29 ottobre 1810 , 
p. 221.— -La competenza delle' corti speciali si 
estende ai protettori , fautóri , complici, e cor- 
rispondenti di essi , 27 dicembre 1810, p. 43 g. — 

II giudizio dei militari' briganti , amnistiati , c ri- 
tornati al brigantaggio, appartiene alle corti spe- 
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ciali, 4 ma g8'° 1811 , p. 322 . — Misure meuo 
rigorose pei briganti presentati , o detenuti , 20 
giugno 1811 , p. 4 1 9 * — Tutti coloro prevenuti 
di brigantaggio , non classificati dalle commessio- 
ni, saran giudicati dai tribunali competenti, 3 
settembre 1812, p. 182. — Si stabilisce in Sa- 
lerno una commessione militare per giudicare i 
briganti di quella provincia , 22 ottobre 1812, 
p. 243. — I briganti delle Calabrie fuggitivi dal 
Lagno di Brindisi , saranno giudicati da una com- 
messione militare, 21 gennaio i 8 i 3 , p. 3 o. — 
Analogo parere del consiglio di stato relativo alle 
autorità, che debbono giudicarli, 28 luglio i8«4» 
p. 11 3 . — Sono richiamate in osservanza le di- 
sposizioni de’ decreti del x di agosto i8og, e 29 
ottobre 1810 sulla persecuzione, e giudizi di essi, 
6 aprile 1 8 x 4 1 P- m- — Si determina l’autorità 
pel giudizio del brigantaggio , e di coloro che lor 
diano ricetto , munizioni, e viveri , 27 aprile x 8 i 5 , 
p. 142. 

BRU AERE ( colonnello ). Viene eretto un monumen- 
tò alla di lui memoria nel sito , ove fu assassina- 
to , i 5 marzo 1808, n.° 108. 

c 

CACCIATORI. Formazione di due compagnie nelle 
Calabrie , 16 aprile 1807 , n.° 106. 

CACCIATORI napolitani. Se nc ordina la formazio- 
ne dalle compagnie degli armigeri, i4 agosto 
1806, p. 286. — I colonnelli delle legioni sono 
incaricati della loro leva , .ivi. 

CACCIATORI ( i.° reggimento di). Sua formazione 
18 febbraio 1806 , p. 4- 

CACCIATORI volontari a cavallo. Se ne formano tre 
compagnie nelle pi’ovincie degli Abruzzi , 2 5 

1 giugno 1807 , n.° 167. — Si rivoca tal decreto, 
28 dicembre 1807 , n.° 344 - 
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CALABRIA citra. Stabilimento di dodici posti mili- 
tari fissi, e di una colonna mobile in ogni di- 
stretto , per mantenere la tranquillità pubblica, 
20 giugno 1810 , p. 455 . 

CALABRIA ulteriore. Stabilimento di diciassette posti 
militari fissi , e di una colonna mobile in ogni 
distretto per mantenere la tranquillità , 7 luglio 
1810 , p. 28. 

CALABRIE ( Provincie di ). Son dichiarale in istalo 
di guerra , 3 i luglio 1806 , p. 242. — Rivoca- 
zione di questa legge , 1 dicembre 1808 , p. 664- — 
Si provvede al servizio militare , 11 agosto 1809, 


CA!n/bI de’ coscritti. V. Coscritti. 

CAMPO di Capo di chino. Si ordina che sia rettificata 
la sua configurazione, 3 settembre i 8 i 3 ,p. i 47 « 

CANNONE. Tariffa dei prezzi fissati pel pagamento 
di tiri di cannone , che dalle batterie della costa 
si fanno contro i legni che non rispondono ai 
segnali, 6 febbraio 1812, p. 200. 

CANNONIERI. Stabilimento di un capo-foriere , e 
due piazze pei figli di truppa in ciascuna com- 
pagnia di detto corpo , 1 1 settembre 1809 , p. 
385 . — Se ne fissa il numero per ciascuna com- 
pagnia del reggimento di artiglieria, 12 giugno 
18 1 3 , p. 34 i. 

CANNONIERI di marina. Accrescimento della forza 
delle loro compagnie, 12 novembre i8i3 , p. 
226. — Abolizione della terza classe dei medesimi, 
19 settembre 1814, p. 207. — Sono disciolli. V. 
Marina. 

CANNONIERI littorali. Se ne regola il soldo , e la 
massa, 25 dicembre 1811, p. 376. 

CANNONIERI veterani. Nuova organizzazione , 29 
settembre 1 8 1 4 1 p- 224. 

CAPII ANI del porto. Si organizza la loro officina. 
Modo di esigere i dritti secondo la tariffa , 21 
luglio 1806 , p. i 85 . 
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CAPITANI di abbigliamento. Si ordina, clic non fac- 
ciano più parie delle compagnie, ma siano attac- 
Cciti allo stato maggiore sotto il nome di aiutanti 
maggiori incaricati dell’ abbigliamento , 20 no- 
vembre 18 f 3 , p. 249* 

CAPRI (Isola di ). Il convento del Salvatore, già 
soppresso , è posto a disposizione del ministero 
delia guerra , 9 luglio 1812 , p. i 5 . — Alcuni 
beni appartenenti alla reai corona, quivi esiste n- 
V ti , si addicono al ripartimento della guerra, 27 
gennaio i 8 i 3 , p. 29. 

CARACCIOLO. È nominato Colonnello del i.° Caccia- 
tori a cavallo, 18 febbraio 1806, p. 5 . 

CARBONARI. Se ne vietano le associazioni , 4 aprile 

1 B 1 4 ? 1 1 o. 

CASERMAGGIO. Si dispongono alcune forniture per 
le caserme , ed ospedali militari, 17 marzo 1806, 
p. 48 . r— Si provvede al casermaggio delle com- 
pagnie provinciali con gli edifici comunali , o con 
quelli appartenenti al reai demanio , 7 febbraio 
1811, p. no. — La illuminazione , ed il fuoco 
ne’ padiglioni , nelle caserme, e nei corpi di guardia 
appartengono alla Regìa delle sussistenze militari, 
25 settembre 18 11 , p. 1 44- — Si ordina la ces- 
sazione delle forniture de’ lumi per le caserme, 
9 aprile 1812, p. 355 . 

CAVALLEGGIERI. Il secondo reggimento è portato 
a tre squadroni, 29 giugno j§i 3 *, p. 374 * 

CAVALLEGGIERI volontari . Se ne forma una com- 
pagnia , 19 febbraio 1807, p. 38 . 

CAVALLERIA. Formazione del i.° reggimento dei 
Cacciatori ,18 febbraio , 1806 , p. 4 * — I due 
primi reggimenti dei Cacciatori a cavallo vengono 
portati a cinque squadroni, 7 luglio 1811 , p. 
2. — Questi reggimenti prendono il nome di ca- 

- j valleggieri , io -marzo 181 3 ., p. no. — - forma- 
zione del i.° reggimento de’ ca valleggieri , 25 di- 
cembre 1810 , p. 435 . — Il 2. 0 reggimento dei 
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cavalleggieri è portato a tre squadroni , 29 giu- 
gno i 8 i 3 , p. 374* — Si ordina Ja formazióne 
del 5 .” squadrone nei reggimenti dei cavalleggie- 
ri , 22 febbraio 18 13, p. 87. — Formazióne del 
4.° reggimento di essi , 7 luglio 1 8 1 4 » p. ai- — 
Si prescrive la cessazione delle masse di foraggi , 
2 luglio 1812 , p. 6. 

CAVALLI ( Leva di ). Vien ordinata in cinque pro- 
vinole del regno la leva di 4 00 cavalli per la 
rimonta dellji gendarmeria , 16 gennaio 1807 , 
n.° i 3 . — Si regola il pagamento da farsi alle 
comuni , 23 febbraio 1807 , p, 44- 

CAVALLI , e muli. Requisizione pel servizio di arli- 

CFnTFFir ati m ? asg -,° ’l 09, p - 555 .- , 

'-C'K J.Ii'iL.All di vita. Se ne prescrive la pratica, 

per le annualità vitalizie inscritte sul gran libro 
pei soldi di ritiro e di riforma ec. , 2 maggio 
1810, p. 291 , e forinola di essi , p. 2g5. 

CICCOM ( Maggiore ). Vien traslocato in qualità di 
• giudice del tribunale straordinario dà Terra di 
Lavoro in quello degli Abruzzi , 26 agosto 1806, 
p. 3 o 4 . 

COCCARDA. Se ne proibisce l’uso a tutti gl’indivi- 
dui non militari, 27 agosto 1807, n. u 243. 

Si fissa il colore di quella nazionale , 1 5 febbraio 
18 u. — p. 122. 

CODICE militare . Sarà in osservanza provvisoriamente 

quello di Francia , 9 maggio 1807 ? n -° ia 3 . 

È rivocato l’ articolo primo del suppiimento al 
codice dei delitti , e delle pene , e si stabilisce 
un consiglio di guerra speciale per giudicare i 
soli delitti di diserzione, 27 maggio 1809, p. 
Go 3 . 

COLLEGIO militare di marina. Sua organizzazione, 
18 marzo 18 13 , p. I2Ó. — Si ordina la crea- 
zione di un giurì di esame per gl’individui della 
marina militare ,18 marzo 1818, p. 1%. 

COLONNE mobili. Si organizzano onde perseguitare 
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i disertori , ed i refrattari , che non hanno pro- 
fittato dell’ amnistia , 21 maggio i 8 i 3 , p. 298. 
V. Posti fissi di truppa. 

COLONNELLI generali della guardia. Prenderanno 
il titolo di capitani della Guardia , 20 settembre 
1810 , p. 198. 

COLORI nazionali. Vengono fissali , 1 5 febbraio 1811, 
p. 122. 

COMMESSARI di guerra. Loro istruzione, ed orga- 
nizzazione , 27 maggio 1809, ]>. Gog. — Loro 
aumento , attribuzioni , e trattamenti , 26 aprile, 
1812 , p. 

COMMISSIONE del vestiario. Sua creazione per la 
compra, costruzione, e distribuzione di tutti gli 
oggetti di equipaggio e bardatura delle truppe , 
19 luglio 1 8 1 P- 44 - — Suo regolamento, p. 5 a. 

COMMISSIONE speciale per V esame delle carte dei 
bastimenti provenienti dall ’ estero. Sua creazione, 
27 febbraio 1812, p. 237. — Viene abolita , x8 
febbraio 18 13 , p. y 5 . ' . 

COMMISSIONI militari. Se ne stabilisce una in Na- 
poli pei delitti contro la pubblica sicurezza , i4 
luglio 1806, p. 180. — È abolita quella della pro- 
vincia di Bari, 29 marzo 1807, n.“ 83 . — Giu- 
dicano , e puniscono di morte lutti coloro ebe non 
facendo parte di un’armata regolare , sbarcano nel 
regno per turbarvi la tranquillità pubblica , ed 
organizzarvi 1’ assassinio , 12 maggio 1808 , n.° 
i 3 i. — Loro abolizione, trasferendosene le fun- 
zioni alle corti speciali, 27 maggio 1810, p. 4 2 5 .— 
Sono ristabilite nelle Calabrie per giudicarvi i 
fuorgiudicati ed i briganti , 24 settembre 1810, 
p. i 58 . — Loro organizzazione, 17 dicembre 18x2, 
p. 302. — Per la loro creazione vi è necessario 
una particolare autorizzazione Reale ; si fissano i 
casi di competenza, 11 maggio i 8 i 4 > P- *f >9 
Vi si aggiugne un altro caso per la loro compe- 
tenza , 20 maggio 1 8 1 4 > P- 
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COMPAGNIE provinciali. Loro organizzazione , 4 
maggio 1810 , p. 332 . — S’indica il modo come 
formar quella di Napoli , io dicembre 1810, p. 
36 o. Se ne determina la forza 19 febbraio 1811 , 
p. 129. — Si destinano gli edifici comunali di- 
sponibili , e le case appartenenti al reai demanio, 
in mancanza di essi , pel loro casermaggio, 7 feb- 
braio 1811 , p. 110. — Il supplimento di tappa 
loro conceduto dal decreto del 4 ma gg'° 1810 j 
sarà pagato dalla massa di tappa quando viaggc- 
ranno nelle rispettive provincie. Quando poi sa- 
ranno in marcia fuori di essa, verrà loro corri- 
sposto , come alle truppe di linea, sopra del mi- 
nistero della guerra , 5 settembre 18 11 , p. ^5 — 
Le masse stabih’te col decreto organico vengono 
particolarmente determinale, 17 ottobre 1811, 
p. 201. — Si determinano i fondi pel loro pa- 
• gnmento , 4 loglio 1812, p. 11. — Viene addetto 
al loro mautenimento una parte delle rendite co- 
munali , 9 luglio 1812 y p. i 5 . — Si regola il 
pagamento delle loro masse, 2 settembre 1812, 

S . 177. — Si prescrivono le pene contro i loro 
isertori, 23 gennaio 1812, p. 176. 
COMPAGNIE scelte delle legioni provinciali. Si au- 
menta quella del distretto di Lanciano , 3 dicem- 
bre 1812 , p. 287. — Si modifica la condizione 
di possidenza per essrvi ammesso , 26 dicembre 
1812, p. 323 . V. Legioni provinciali. 

COMUNI. Disposizioni riguardanti le somministra- 
zioni da farsi da esse pe’ servizi militari, 20 di- 
cembre 1810, p. 43 o. — Tariffe per le sommini- 
strazioni dei convogli militari , 3 gennaio i8n,p.4> 
CONSIGLI di guerra. Vengono stabiliti in tutte le 
divisioni , per conoscere, e giudicare i delitti mi- 
litari , 3 giugno 1807, n.° 149. — Come si deb- 
bono regolare i casi ove la fissazione della multa 
profferita da’ consigli di guerra speciali , non si 
trovi conforme al disposto della legge de’27 mag- 
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S io 1809, 22 settembre 1810, p. 1 55 . — Quan- 
o e come si debita far uso dei testimoni assenti 
nel procedimento di essi, 28 novembre 18 1 1 , p. 
296. — Si dispone come debbono comporsi i con- 
sigli permanenti nei luoghi ove manchi il numero 
sufficiente di ufficiali superiori , 8 ottobre 1812, 
p. 233 . — Per giudicare i disertori iu marcia 
vengono convocati i consigli di guerra speciali 
da’ capi de’ corpi , i 5 gennaio i 8 i 3 , p. 19. — 
Con parere del consiglio di Stato si decide sulla 
validità ne’ motivi prodotti dal consiglio di revi- 
sione per cassazione della condanna pronunziata 
dal primo consiglio di guerra della reai marina 
contro il signor Barloli capitano del porto di 
Gaeta , 18 gennaio i 8 i 3 , p. 23 . 

CONSIGLI di reclutazione. Si dispone circa la rispon- 
sabilità di quelli di. amministrazione nell’ ammis- 
sibilità de’ cambi pei coscritti , 7 agosto 1812, p. 
139 , V. Cosciuzione. 

CONSÌGLI di revisione permanenti. Vengono stabiliti 
in tutte le divisioni militari , 3 giugno 1807 , 
n.° 149.- 

CONSIGLlO delle prede marittime. Suo stabilimento, 
3 i agosto 1807, 11, 0 246. — Viene nominato il 
precidente, i giudici , il procuratore regio , ed il 
segretario , 24 novembre 1807, n." 3 i 3 . — Viene 
aumentato a sci il numero dei giudici , oltre il 
presidente, 12 aprile 1810, p. 279. 
CONSIGLIO di amministrazione marittima. Sua isti- 
tuzione ; membri che debbono comporlo ; sue at- 
tribuzioni , 9 aprile 1808 , n.“ 125 . 
CONSIGLIO di sanità. Suo stabilimento , ed attribu- 
zioni , 4 aprile 1808, n.° 122. V. Sanità’. 
CONTABILITA’. Si determinano gli esercizi, di cui 
i ministri , ed il tesoro debbono seguire la con- 
tabilità dal i.° di gennaio i 8 i 3 ; ed il modo d’in- 
troito, e di esito per conto degli esercizi anteriori, 
17 dicembre 1812, p. 3 o 3 . 
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CONT ADORI. Si stabiliscono le loro funzioni $u‘le-* 
gni da guerra, 29 luglio 1806, p. 240. 

CONTI. Modo come rendersi dai fornitori, appalta-* 
tori , ec. 24 maggio 1809, p. 583 . , 

CONVOGLI militari. Modo come pagarsi le comuni 
per le somministrazioni di essi, 3 gennaio 181 1 p.4. 

CORAZZIERI. Si forma un novello reggimento di 
corazzieri della guardia, 18 marzo i 8 x 3 , p. 173. 

CORTI speciali. Loro organizzazione , ed istruzione, 
3 luglio 18x0, p. 20. — Gl’ impieghi dei giu- 
dici militari presso le coi’ti speciali son destinati 
a’ solo uffiziali che godono un trattamento di ri- 
tiro , o di riforma , 19 giugno 1811 , p. 4!6. 
COSCRITTI. 

Cambi. Si prescrive fino a qual tempo deb- 
bono essere risponsabili pei loro rimpiazzi, 24 ot- 
tobre 1811 , p. 235 . — Epoca dalla quale debba 
correre il tempo , in cui possono pei loro cambt 
disertati , darne de’ nuovi , o presentar se mede- 
simi i 3 agosto x 8 x 3 , p. 127. — Risponsabilità 
,de’ consigli di reclutazione e di amministrazione 
relativamente all’ammissibilità dei cambi , 7 ago- 
sto 1812, p. i 3 q. — Quell’ individuo che ammes- 
so al servigio militare come cambio, non palesi, 
o nasconda qualche non appax-ente malattia , vieue 
. qualificato come delinguente di scx-occo , e come 
tale punito, 18 luglio x 8 x 3 , p. 35 . 

Diserzione. Nel caso di disei'zione de’ coscritti 
in attività di servizio, i loro fratelli, benché esen- 
tati, saran tenuti a rimpiazzatagli , 3 giugno 18 x 3 , 
p. 33 o. 

Leva. Vengono chiamati al servizio i coscritti 
di riserva della leva del 1 8 1 1 . nelle due Cala- 
brie , i 5 ottobre 1812, p. 298. — Idem idem idem 
appartenenti ad altie provincie, 9 gennaio 1812, 
p. 142- — Idem idem , 21 gennaio 1812 , p. 173.— 
Si ox*dina la leva di cinquecento coscritti per le 
compagnie de’ costruttori di marina , e per com- 
Vot. I. 2 ’ 
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piotare il numero degli artefici dell’ arsenale, e del 
reggimento di artiglieria di terra, 23 marzo i8ia, 
p. 278. — Si ordina quella di dicioLlomila co- 
scritti pel 18 12 , comprendendovisi quella de’ cin- 
quecento artefici di marina, ed artiglieria, e quella 
de’ veliti , e guardia di onore, io aprile 1812 , 
p. 356 . — I coscritti degli anni 1807 , e 1809, 
e 1810 non sono più soggetti ad esser chiamati, 
io aprile 1812 , p. 36 1. — Si rettifica la ripar- 
tizione del contingente di leva, ordinato col de- 
creto de’ io del corrente , 23 aprile 1812 , p. 
407. — Si chiama la riserva della leva de’ io apri- 
le di quest’anno, 3 dicembre 1812, p. 288 — 
Si ordina una leva di dodicimila coscritti , 24 di- 
cembre i 8 i 3 , p. 320 . 

Liste. Vengono regolate le liste de’ coscritti nei 
casi di loro morte , di eccezione , di ammissio- 
ne , e di doppio allistamento nel comune di na- 
scita , ed in quello di domicilio, io aprile 1812 , 
p. 36 i. 

Pene. Destino, e punizioni per quei che si mu- 
tilano volontariamente , che fingono delle infer- 
mità , o che dimostrano una volontà decisa di non 
voler ben servire, i.° marzo 1811 , p. 191. — 
Quella decretata contro i coscritti che si mutilano 
per rendersi inabili al servizio militare , è fissata 
per soli tre anni , 2 maggio i 8 i 3 , p. 3 i 8 . — 
Punizione pei coscritti , che hanno usato frodi per 
esimersi dal servizio militare, 20 febbraio 1812 , 
p. 219. - — Non vi è luogo a rivisione, o a cas- 
sazione del giudicato del secondo consiglio di guer- 
ra permanente contro Nicola Spina imputato di 
falsità , 16 luglio 1812, p. 57. 

Refrattari. Regolamento sull’ abbigliamento dei 
coscritti refrattari nel deposito, 2 novembre 1810, 
p. 265. — Amnistìa fino al 3 i del prossimo mag- 
gio a loro riguardo, 1 5 aprile 1811 , p. 297. — 
Disposizioni per le guarnigioni a domicilio a ca- 


Digitized by Google 



( *9 ) 

rico «ielle famiglie dei coscritti refrattari, a5 ot- 
tobre 1811 , p. 253 . 

Riformati. Sono obbligati a pagare una inden- 
nità eguale al doppio delle loro contribuzioni di- 
rette i coscritti riformati per difetto di salute , 
o per bassa taglia , 22 settembre 1810, p. i 5 i. — 
A quale uso souo destinati i fondi provvenienti da 
queste indennità , idem , p. 1 54 - — Quei prov- 
visoriamente riformati per bassa taglia , debbono 
essere rimisurali , io aprile 1812 , p. 363 . 

Spedizione , e ripartizione di essi ai corpi del- 
1’ armata , e tult’ altro , che vi ha rapporto circa 
la loro partenza , viaggio , soldo , visita al di loro 
arrivo al corpo , ispezione di riforma , ec. ec 1 *° 
marzo 1811 , p. 1 7^- 

Stato ecclesiastico. Quei coscritti , eh' eran di- 
retti per lo stato ecclesiastico , non debbono per- 
dere i beni addetti al patrimonio sacro conceduto 
loro , 8 giugno 18 1 4 j P- 216. — Il coscritto Fe- 
lice Mauro non può conservare i beni addetti al 
patrimonio sacro con I’ obbligo di ascendere agli 
ordini sacri , ma succedono le persone chiamale 
in sua vece , 8 giugno v 8 1 4 » p> ai 5 . 

Tignosi. Non sono nè esclusi dal servizio mi- 
litare , nè punibili come que’ coscritti volontaria- 
mente mutilati , 24 agosto 18 1 3 , p. 1 3 1 . 

COSCRIZIONE. Si prescrive un sistema generale di 
reclutazione per via di coscrizione militare , 4 
gennaio 1810, p. lai. — I giovani che vi sono 
soggetti , non esibendo documenti giustificativi , 
vengono esclusi da ogni funzione pubblica , e da 
ogni successione , 7 maggio 1810 , p. 364 - — ’ 

Abolizione di essa, 22 maggio 1814 , p- i 4 q* 

Classi. Tutti i giovani chiamati a servire nei 
corpi dei veliti , o delle guardie di onore non di 
statura prescritta , o fisicamente difettosi, entrano 
nelle classi della coscrizione , 6 agosto 1810 , p. 
io 3 . — Viene esentata dalle liste di coscrizione 
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formata nell’anno 1810, la quinta classe , a4 di- 
cembre x 8 1 3 , p. 3 a 6 . 

Contingenti. Si fissa, e si ripartisce per provi n- 
cie quello per l'anno 1810, 9 marzo 1810 , p. 
218. Idem idem per l’anno 1811, 8 febbraio 181 1, 
p. 11 4. Idem idem per l’anno 18 1 3 , 9. aprile 
i 8 i 3 , p. aia. 

Esenzioni. A favore dei giovarti addetti alla fab- 
brica della polvere della Torre dell’ Annunziata , 
17 luglio , 1810 p.* 5 i. — Idem di coloro rimasti 
soli in famiglia , 5 novembre 1810 , p. 3.75. — 
Idem dei ricevitori generali , e distrettuali e dei 
percettori di circondario., ai marzo i8n,p. ago. — 
Idem degl’impiegati nella Regìa delle sussistenze mi- 
litari , ao giugno 181 1, p. 4 ^ 6 . — Idem dei giovani 
addetti alle mine della Mongiana , a giugno 181 1 , 
p. 38 a — 37 marzo 1811 , p. ago . — Idem di coloro, 
che mancando di fratelli, abbiano delle sorelle ger- 
mane , a8 gennaio 1811 , p. 90. — Idem dei mae- 
stri di posta , a febbraio 1811 , p. io 5 . — Go- 
dranno di questo privilegio anche tutti gl’impie- 

f ;ati pubblici finché dura lo esercizio delle loro 
unzioni, 4 giugno i 8 i 3 , p. 33 1. — Sono esentati 
gli allievi del collegio di musica riconosciuti degni 
di rimanervi, 4 febbraio 1811 , p. 107. — I fra- 
telli de’ veliti, e guardie di onore non godranno 
più della esenzione assoluta , ma passeranno alla 
coda delle rispettive classi , 37 febbraio 18 11, p. 
i 53 . — V. Veliti e Guardie d’ onore. — Non go- 
dono esenzione dalla coscrizione i giovani am- 
mogliati con dispensa di età, a4 ottobre 1810, 
p. ao 3 . 

Rimpiazzi. Si limita il tempo , ed il modo pel 
rimpiazzo de’ coscritti , i 3 agosto i 8 i 3 , p. ia 5 . 
COSTITUZIONE del Regno, ao giugno 1808, n.“ 
i 48 . — Motivi , ed oggetti di essa , a 3 giugno 
1808 , n.° 147. — Finché non sia determinata 
1’ epoca da porsi in attività , gl’ impiegati conli- 
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nueranno nelle loro funzioni , *3 giugno 1808, 
n.° i 5 a. 

CREDITI. I creditori per lo ramo della guerra sono 
ammessi ad acquistare i beni dello Stato per un 
terzo dei loro crediti già liquidati , e vi s indica 
il metodo da serbarsi , 9 novembre 1 806 , p. 
4 f 9* — Si definisce la qualità dei creditori dello 
Stato ammessi alla liquidazione , quali titoli deb- 
bono esibire , ed il termine tra cui debbono esi- 
birli , 5 novembre 1808, p. 6op. 

CULTO ( Ministero del ). Viene unito a quello della 
marina, i 5 aprile 1807, n.° p 5 . 

CUSTODI delle prigioni distrettuali e circondariali. 

Ne sono affidate le funzioni ai militari ritirati , 

27 maggio i 8 i 3 , p. 3 * 5 - 

CUSTODI di marina. V. Marina reale. 

- ' 1 . t *. * ' « * . • * • * 

D 

DEBITI arretrati de* servizi amministrativi della guer- 

• ra. — V. Guerra (servizi amministrativi ).' 

DECRETI. Quelli , che contengono disposizioni le- 
gislative , debbono avere le stesse formalità di 
promulgazione prescritte per le leggi , 1 1 mag- 
gio 1811 , p. 353 . — • Son dichiarati obbligatori , 
quelli che , contenenti disposizioni legislative , 
non sono stati sino a questo momento pubblicati, 
secondo la norma prescritta nel decreto suddetto, 

23 aprile 1812, p. 4 °i. V. Leggi e decreti. 

DE GENNARO ( capo squadrone ). È nominato giu- 
dice nel tribunale straordinario delle Calabrie e 
Basilicata , io ottobre 1806 , p. 363 . — Vien tra- 
sferito in quelle di Capitanata , Bari , ed Otranto, 
io novembre 1806,. p. 420. 

DE LIGUORI ( Maggiore Francesco ). Gli si conferi- 
sce il titolo di barone , 2 febbraio i 8 i 5 , p. 89. 

DELITTI. Si stabilisce la punizione per la esporta- 
zione dei generi di sussistenza , di armi , di nm- 
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Dizione al nemico , 20 maggio 1808 , n.° , 

L 35 o. — Si determinano le autorità che deb- 
no giudicare i delitti commessi da’ militari , 4 
agosto 1812, p. 129. — V. Consigli di guerra , 
di Revisione , e Tribunali militari. — Come pu- 
nire T uffiziale pubblico , che abusa della confi- 
denza , che iu lui ripone la legare , 20 maggio 
1808 , n.° i 43 , p. 349. 

DELITTI comuni. Si applica ai militari che ne son 

S revenuti , la disposizione della legge penale 
e’ 20 di maggio 1808, 27 febbraio 1812, p. 
233 . 

DEPOSITO de’ coscritti refrattari. V. Coscritti re- 
frattari. 

DEPOSITO generale di guerra, e marina. Se ne sta- 
bilisce la organizzazione , 29 settembre 1 8 1 4 , p. 
226. — Vien prescritto presso di esso la forma- 
zione di una carta geografico-militare del regno , 
fri, p. 230 . 

DEPOSITO topografico. Vien stabilito nel recinto del 
reai palazzo sotto la vigilanza del generale Dumas , 
gran maresciallo , 8 giugno 1807 , n. u i 5 z. 
DISERTORI. 


Al nemico. Gl’ individui amnistiati , o destinati 
al servizio militare - per misura di polizia, con- 
vinti di diserzione , sono considerati come diser- 
tori al nemico , i 5 ottobre 1810 , p. 167. — 
Son considerati tali quelli appartenenti alle quattro 
divisioni attive destinati a partire , ed a quella di 
riserva, e come tali puniti, 18 luglio i 8 i 3 , p. 
33 . — Questa disposizione viene estesa ai loro 
fautori, e complici , 22 luglio 18 13 , p. 4 $. — 
Quando però non sieno loro parenti , o affini , 
ig agosto 18 1 3 , p. i 3 o. 

Amnistìa. Si concede a’ disertori , e refrattari, 


18 marzo i 8 i 3 , p. IJ 4 - — Amnistiati, p. 175.— 
Come profittarne , p. 176. — Disposizioni contro 
coloro che non ne avranno profittato, p. 178. — 
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Idem per li disertori dell’ ascrizione marittima , 
28 novembre 1 811, p. 298. 

Armata attiva. Quei che vi appartengono , pre- 
sentandosi volontariamente , non saranno soggetti 
alle pene inflitte con decreto de’ 18 luglio di que- 
st'anno , a 5 settembre i 8 i 3 , p. 161. 

Armala di mare. La legge de’ 27 maggio 1809 
è applicabile in tutte le sue parti all’ armata di 
mare, 19 maggio 18 ti , p. 365 . 

Arresto. Si (issauo le gratificazioni di 12 lire 
pel di loro arresto, 19 dicembre 1811 , p. 36 i. 

Asilo. Disposizioni, per impedire, che sia loro 
accordato indulgenza frodolenta , o asilo sotto la 
rispousabilità de militari, de' pubblici funzionari, 
16 novembre 1810, p. 297. 

Compagnie provinciali. 1 disertori di esse saran- 
no puniti correzionalmente, quando non avranno 
sei mesi di servizio j se disertano in servizio , lo 
saranno secondo le leggi emanate contro i diser- 
tori , 23 gennaio 1812 , p. 176. 

Condannati. Modo del manlenimeuto , e della 
disciplina per quei condannati allo strascino della 
palla , ed ai pubblici lavori , 27 maggio 1809 , 
p. 596. 

Giudizio. Da’ capi de' corpi destinati a marciare 
in campagna sono convocati de’ consigli di guerra 
speciali , per giudicare i disertori in tempo di 
marcia, i 5 gennaio 18 i 3 , p. ig. — Disposizioni 
circa il giudizio, e le pene di essi, ai inaggio 
1 8 1 3 , p. 3 o 3 . — Norma come giudicare quelli 
dell’ armata attiva , e quelli che volontariamente 
si presentano, 18 novembre i 8 i 3 , p. a 45 . — 
Si determina l’autorità pel giudizio di quelli 
presi colle armi alla mano , e di chi loro dia 
ricetto , munizioni , o viveri , 27 aprile 181 5 , 
p. ifo. 

Multe. Legge, che dispone le multe pecunia- 
rie per le reclute refrattarie , e pei bassi-ufliziali, 
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e soldati disertori, 27 maggio 1809, p. 64 1. — 
Si fissano quelle , secondo il nuovo sistema mo- 
netario , 19 dicembre 1811 , p. 36 i. 

Perdono. Viene accordato a coloro, che si 
presenteranno tra un prescritto termine , 1 2 mag- 
gio 18 x 4 ì P* i 85 . 

Persecuzione. Si organizzano due colonne mo- 
bili ad oggetto di perseguitar coloro che non 
abbiano profittato dell’amnistia , 21 maggio i 8 i 3 , 
p. 298. 

Presentazione. I disertori dell’ armata attiva 
presentandosi volontariamente non saranno sog- 

f etti alle pene inflitte con decreto de’ 18 luglio 
i quest’ anno , a 5 settembre i 8 i 3 , p. 161. — 
Si proroga il termine per la loro presentazione, 
2 giugno 1814 , p- 205 . — Idem il termine diffi- 
nitivo , 3 luglio 1 8 1 4 » p- i* 

Recidivi. Quei dell’ armata navale saranno pu- 
niti come quelli dell’ armata di terra , 4 gennaio 
1812 , p. i 3 §. 

DISTACCAMENTI di reclutazione. Parere del con- 
siglio di Stato sulla loro formazione , 16 luglio 
1812 , p. 54. 

DIVISIONI militari. Loro stabilimento in Napoli , 
Terra di Lavoro , Abruzzi , e Puglia , 26 luglio 
1806, p. 238 . 

DRITTI di consumo. I viveri che si consumano a 
bordo della reai marina non sono esenti dal dazio 
di consumo , 4 febbraio 1814 , p. 49’ 

DUMAS ( Generale ). Vien nominato ministro della 
guerra , 3 i marzo 1806 p. 18. — Idem consi- 
gliere di Stato , i 5 maggio 1806, p. io 5 . — 
Idem , Maresciallo del palazzo, i 5 aprile 1807, 
n.° 101. 
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• ' E 

EDIFIZI militari. Si modificano alcuni articoli del 
decreto de’ 3 o giugno 1807 sugli alloggi militari 
ad essi riguardanti , 22 giugno 1810, p. 453 . — 
V. Alloggio. 

' EMBARGO. Viene ordinato pe’ bastimenti austriaci , 
1 maggio 1809, p. 554 . 

ESERCITO. Si determina la forza militare di terra , 
ed il titolo da prendersi dagli ufficiali de’ diversi 
* gradii i 5 febbraio 1811 , p. 124. 


FERRI. Si abolisce 1 ’ amministrazione dello stralcio 
de’ ferri , e si provvede allo stabilimento della 
ferriera della Mongiana in Calabria Ultra , 1 mag- 
gio 1807, n.° 121. 

FERRO. Quello inutile sistenle nella darsena , sarà 
convertito in lavori da costruzione per i basti- 
menti da guerra ,■ i; giugno 1807 , n.° ìfo. — 
Si fissa il dritto di ducati tre a cantaio sull’im- 
missione di esso, 14 novembre 18 1 4 5 !>• 3 i 8 . 

FORAGGI ( massa di). Si accorda ai corpi di trup- 
pa a cavallo , si fissa il prezzo della razione , e 
se ne regola l’amministrazione, ao giugno 1811, 
p. 4 2 7 * “ Cessazione di essa 5 viene altrimenti 
surrogata , 2 luglio 1812 , p. 6. V. Cavalleiua. 

FORNITORI. Vien nominata una Commessione per 
la liquidazione dei loro conti dal 1806 , al 1811, 
21 novembre 1811 , p. 292. — Sono essi ammessi 
del pari , che gl’ impressaci , ed altri proprietari 
di crediti in danaro , o in derrate a reclamare 
il pagamento dovutogli in demani regi sulla 
stima del 3 per 100 netti , 3 giugno 1809 , p. 
619. 
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FORO militare. Non godono alcun privilegio di foro 
ai termini dell' articolo 3 della legge de ’ 4 di 
agosto 1812, quei militari, che senza permesso 
abbandonano le bandiere del distaccamento in 
missione , di cui fan parte , dovendosi conside- 
rare isolati, i 4 maggio i 8 i 3 , p. 89. — I sindaci 
marittimi per le sole colpe in uffizio , sono di- 
chiarati sottoposti al foro militare, i 3 luglio 1814 , 
p. 35 . V. Sindaci marittimi. 

FORTI , e piazze da guerra. Metodo di amministra- 
zione e di percezione delle loro rendite , i 5 giu- 
gno 1807 , p. i 56 . 

FORTIFICAZIONI. 

Comitato. Si ordina la formazione di esso , per 
le fortiticazioni , o porti, 3 o giugno i 8 i 3 , 

P- 3 ? 8 - 

Direzioni. Suddivisione di esse , 3 o giugno 
i 8 i 3 , p. 38 o. 

Lavori. Da chi dipendono insieme con la loro 
costruzione, e contabilità, 16 dicembre 18 n , 

p. 345 . 

FORZA militare del regno. Se ne determina il totale , 
i 5 febbraio 1811 , p. 124. 

FUGA de’ condannati. Resta espiato questo delitto , 
quando avviene dal luogo «fella pena , colla pre- 

. f sentazione. I fuggitivi presentati sono rimandati 
a terminarla , 16 dicembre 1811 , p. 338 . 

FUNZIONARI pubblici. Non possono lasciar la resi- 
denza senza Sovrano permesso , 27 maggio 1807, 
p. I 23 . 


GENDARMERIA reale. 

Amministrazione di essa , 24 luglio 1806, p. 
205 . - « 

Ammissione ed avanzamento , dopo la prima 
formazione , 24 luglio 1806 , p. 1 
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Armi. In qual caso gl’ individui di essa possono 
impiegare la forza delle armi , luglio 1806 , 
p. 229. ' . 

Arresti. Come repressi gl’ illegali arresti , e gli 
atti arbitrar! , luglio 1806 , p. 222. — Essa 
è risponsabile degli accusati , o condannati , che 
arresta, 24 luglio 1806, p. a 3 o. — Verrà con- 
dannato a due anni di ferri , o ai lavori pubblici 
ogni individuo di essa , che per. mezzi vili non 
arresterà i delinguenti , 24 luglio 1806, p. 23o. — 

I membri di essa , e delle legioni provinciali , non 
sono soggetti alle giudiziarie ricerche, per i’ ese- 
cuzione di arresti loro ordinati dalle autorità su- 
periori , e nemmeno se avessero arrestati de’ bri- 
ganti di lor propria volontà , o se gli avessero 
uccisi , i 3 luglio 1812, p. 33 . 

Caserme. 24 luglio 1 806 , p. 208. 

Composizione e formazione , 24 luglio 1806 
p. 187. 

Congedi. Come accordali, e loro termine, 24 lu- 
glio 1806 , p. 210. 

Disciplina , 24 luglio 1806, p. 209. 

Fondi di compagnia , di foraggio , e di soc- 
corso straordinario , 24 luglio i 8 oti , p. 198. 

Foraggi ( massa di ) Vien prescritta, e si fissa il 
prezzo delle razioni , secondo le diverse provin- 
cia , 20 giugno i8ij, p. 420. 

Funzioni del generale , e degli uffiziali , 24 lu- 
glio 1806 , p. 190 Dettaglio delle loro fun- 

zioni , ivi p. 212. — Degli umziali di ogni grado, 
ivi p- 222. 

Giurisdizioni. Si determinano quelle, per giu- 
dicare i diversi delitti, di cui gl’individui di essa 
possono essere accusati , 1 2 settembre 18 1 1 , p. 1 28. 

Marina. Compagnia addetta al suo servizio, 20 
settembre 1810, p. 261. 

Oltraggi , ed insulti agl individui di essa, come 
puniti , 24 luglia 1806 , p. 228. 
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Organizzazione. È organizzato il corpo di gen- 
darmeria a piedi , io marzo 1806, p. 32 . — Si 
organizzano provvisoriamente quattro compagnie, 
6 giugno 1806 , p. 126. — Legge per 1 ’ organiz- 
zazione della gendarmeria reale , 24 luglio 1806, 
P- 187. 

Ospedali. Gl’ individui di essa come trattati , 
ivi p. 212. 

Rapporti. Con le differenti autorità, 1V1, p. 217. — 
Colla i forza armata, e colle autorità militari, p.219. 

Riforma. Nelle due legioni , 3 maggio 1807 , 
u.° 169. — Vengono ridotte ad una , 5 gennaio 
1808 , n.° 20. 

Riorganizzazione , ed accrescimento , 3 marzo 
1809, p. 4 * 5 . 

Ritiri , e pensioni , 24 luglio 1806 , p. 226. 

Servizio straordinario , «>i, p. 212 — In tempo 
di guerra , p. 227. — I capi di essa , i coman- 
danti delle brigate, ed i gendarmi , non possono 
negarsi alle richieste delle autorità civili , sotto 
pena di essere dimessi , e di altre punizioni , ivi , 
p. 229. 

Soldo , trattamento , ed iudennizzazione , 24 lu- 
glio 1806 , p. 198. 

Violenza al suo ministero. Qual voce pronun- 
zieranno i membri di essi , se verranno minac- 
ciati , ed attaccati nell’ esercizio delle loro fun- 
zioni , 24 luglio 1806 , p. 229 

Uffizioli ausiliari della polizia giudiziaria. Sono 
. dichiarati tali gl’individui di essa, 26 agosto i 8 i 3 , 

p. 1 33 . 

Uniforme, distintivo, ed armamento, 24 luglio 
1806 , p. 194. 

GENIO ( corpo ilei ) 

Direzione. Le piazze di Capua , e Gaeta colle 
loro dipendenze si distaccano dalla direzione di 
Napoli , e si riuniscono a quella degli Abruzzi , 
3 o giugno 1 8 1 3 , p. 377. 
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Guardie del genio. Organizzazione del loro còr- 
po , destinato alla custodia delle fortificazioni , e 
degli edifizì militari, 16 dicembre 1808, p. ^ 33 . — 
Altra organizzazione, 3 o aprile 1810 , p. 287. — 
I sei guardie del genio incaricati degli edifizì mi- 
litari ceduti alla guardia reale, rimangono defi- 
nitivamente attaccati alla medesima, 3 o aprile 1810, 
p. 288 — Si aumenta il numero di esse, e si dà la 
regola per la loro ammissione, 2 luglio i 8 i 3 , p. 3 . 

Ispettori generali. Si stabilisce un primo ispet- 
tore generale , e due ispettori generali , 22 otto- 
bre i 8 i 4 , p. 294. 

Marina. Gli si attribuiscono vari oggetti ma- 
rittimi, io marzo 1809 p. 435 . — Si stabilisce una 
direzione per i lavori marittimi, 20 novembre 1809, 
p. 1064. — Vien soppressa io marzo 1810, p. 245. 

Organizzazione. Si ordina quella del corpo del 
genio , 25 luglio 1806 , p. 232 . — Diffinitiva or- 
ganizzazione delle quattro compagnie de’ zappa- 
tori addetti al genio, 4 agosto 1807, n.° 2i3. 

Rendite volontarie. Abrogazione degli articoli del 
decreto de’ 17 giugno, 1809 , che mettono nelle 
sue attribuzioni le rendite volontarie , ed i la- 
vori di alcuni porti della provincia di Bari , che 
vengono ora affidate al ministro dell’ interno , i5 
luglio i 8 i 3 , p. 20. 

Stalo maggiore. Sua composizione , 2 luglio 
i 8 i 3 , p. 2. 

GIUDICI militari Disposizioni sul trattamento di quelli 
delle corti speciali, 20 giugno 1811 , p. 417. 

GIUDIZIO. Da quali autorità sono giudicabili i de- 
litti de’ militari , 4 agosto 1812 p. 119. V. Con- 
sigli di guerra di Revisione e Tribunali militari. 

GRADI. Epoca dalla quale ciascun militare de’ corpi 
di linea può prendere rango relativamente ad essi, 
26 settembre 1809 p. 855 . 

GUARDIA civica. Se ne ordina la formazione nella 
capitale, i 5 luglio 1806 , p. 182. 
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GUARDIA civica provinciale. Sua organizzazione , 21 
novembre 1806, p. 4 2 9 - — Regolamento per quel- 
la della provincia di Napoli, 9.2 dicembre 180G. 
p. 4 ^ 7 » — Viene riorganizzata in tutta la esten- 
sione del regno , 8 novembre 1808 , p. 61 7. 

GUARDIA di sicurezza interna. 

Attivi, e contribuenti, Vien così divisa, 3 lu- 
glio 1 8 1 3 , p. 84- 

Cavallerìa. Organizzazione di una forza a ca- 
vallo , 11 marzo i 8 i 5 , p. io 4 , Uniforma e mon- 
tatura , ivi , p. 107. 

Compagnie scelte. Se ne aggiungono due a cia- 
scun battaglione, 16 novembre i 8 i 3 , p. 229. 

Funzionari , ed impiegati pubblici. Quelli che 
ne fanno parte sono tenuti a vestirne l’uniforme 
8 gennaio i 8 i 4 , P- 4 * 

Organizzazione della guardia interna della città 
di Napoli, 18 marzo i 8 i 3 , p. 180. — Oggetto 
della medesima , ivi p. 18 1. 

Regolamento pel servigio da prestarsi in Napo- 
li , 16 novembre 18 1 3 , p. 23 1 

Servizio. I funzionari pubblici , ed in generale 
tutti gl’ impiegati che si ricusano di prestarlo , 
son dichiarati dimissionari, 9 dicembre 18 13 , 

P- a 9 T * 

GUARDIA marittima del Re. Sua organizzazione , 20 
ottobre 1806 , p. 373. 

GUARDIA municipale di Napoli. Se ne organizza un 
reggimento, 26 settembre 1809, p. 857. 

GUARDIA reale. 

Conuncssione militare. Viene stabilita , per giu- 
dicare i soldati accusati. di furto nelle abitazioni 
de’ loro ufliziali , 29 gennaio 1811 , p. 85 . 

Corazzieri. Formazione di un reggimento, che 
porta questo nome , 18 marzo i 8 i 3 , p. 173. 

Gratificazione. Come debba intendersi la gra- 
tificazione di cui è parola nel decreto de’ 3 o set- 
tembre 1807 , in favore de’sotto-nffiziali , che pas- 
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sano uffiziali nella linea, 9 gennaio 1812, p. i 5 o. 

Guardie del corpo. Si prescrive il numero degli 
squadroni di questo reggimento , 18 marzo j 8 i 3 , 
p. 1^3 — Viene aumentato a quattro squadroni, 
a 3 luglio 1 8 1 4 » P- ”3 — Da questo reggimento 
si forma quello de’ lancieri, i.° ottobre i 8 i 4 ,p- 
237. — In rimpiazzo se ne organizza una com- 
pagnia , p. a 38 . 

Guardie di onore. Se ne forma un reggimen- 
to , 5 agosto 1809 , p. 762. — I calabresi pre- 
scelti per questo corpo , quando manchino di mezzi 
per equipaggiarsi , vi sarà supplito dal governo, 
22 settembre 1810 , p. 1 53 . — Vien accordala 
l’ esenzione dal servizio delle guardie di onore sotto 
determinate condizioni, 22 febbraio 1811, p. i 53 , 
e 17 ottobre 1811 , p. 208. — Si ordina la com- 
pletazione di questo corpo, i4 agosto 1812, p. 
1 17. — Prende il nome di reggimento delle guar- 
die del corpo , e si determina il servizio, che deve 
prestare , io marzo i 8 i 3 , p. iog. 

Lancieri. Se ne organizza un reggimento da 
quello delle guardie dei corpo, 1." óttobre 1 8 1 4- 

P- * 3 7 - 

Pagatore. Disposizioni relative alla formalità 
con cui gli si debbano fare i fondi , circa l’ ese- 
cuzione de’ suoi pagamenti , ed il rendimento dei 
suoi conti e risponsabilità, 6 febbraio i8i2,p. 202. 

Reclulazione. Come eseguirsi pei reggimenti del- 
la guardia reale, 12 agosto i 8 i 3 , p. 1 1 4 - 

Soldi, indennità , e masse. Vengono fìssati pei 
corpi della medesima, 20 ottobre i8i 4> p- 390. 

Peliti a cavallo. Prendono il nome di Usseri, 
11 maggio i 8 i 3 , p. 280. — V. Veliti. 

GUARDIE provinciali. Regolamento sulla loro ammi- 
nistrazione , e contabilità , 18 dicembre 1810 , 
p. 373 . 

GUERRA ( deposito generale della ) Se ne ordina l'or- 
ganizzazione , 29 settembre 18 1 4 z p* 226. — Le- 
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vera una carta topografica militare , 29 settembre 
1 8 1 4 1 P- s 3 o. 

GUERRA ( ministero della, ). Viene unito a quello 
della polizia generale, 1 5 aprile 1807 , n." qf — 
Si mette a sua disposizione il convento di S. J Ala- 
ria di Pozzauo di Castellamare , ed il convento 
di S. Giovanni di Dio di Taranto , 16 luglio 
18125 p* 4*- 

GUERRA ( servigi amministrativi della ) Si dispone 
il pagamento per i debiti arretrati , che vi Iranno 
rapporto, 14 ottobre 1806 , p. 365 . 

1 

IMPIEGHI militari. Non possono ottenersi senza che 
si serva un'anno almeno nelle truppe , 29 marzo 
r 8 i 3 , p. 192. — Chi non ha la qualità di cit- 
tadino Napoletano è dichiarato incapace d’ impie- 
go , e di cariche di ogni grado, , 23 aprile 1814, 

{ ). i 3 o. — Debbono essere conferiti ai soli napo- 
etani , 3 i luglio 1 8 r 4 » P- IJ 9' — Agl’impie- 
gati esteri si accorda una gratificazione di due 
mesi di soldo , ivi. 

INDENNITÀ’. I coscritti riformati per difetto di sa- 
lute o bassa taglia sono obbligati a pagare una 
indennità eguale al doppio delle loro contribu- 
zioni dirette , 22 settembre 1810 , p. i 5 i. — 
A quale uso sieno destinati i fondi provvenienti 
da tali indennilà , idem , p. 1 54 - 
INDULTO. Si accorda a coloro chesieusi distinti nella 
distruzione del brigantaggio , e che abbiano com- 
messi delitti prima del i4 febbraio 1806, e fino 
a’ 20 giugno 1811 , 16 aprile 1812 , p. 385 . — 
Rischiaramento di un’articolo dell’ antecedente de- 
creto , 16 luglio 1812, p. 35 - — Si mettono in 
libertà tutti i classificali ammessi alla grazia del- 
l’indulto col decreto de’ 16 aprile, 20 agosto 1812, 
p. t 63 . — Si accorda a varie classi di condan- 
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nàti , ed inquisiti , 5 dicembre 1808 , p. 6 p 3 .— . 

mFÌMSST *™' 23 genuaio 18095 p- lo3 * 

Leggiera. li reggimento reai corso vien dichia- 
rate* primo d’infanteria leggiera, 16 febbraio i8i 3, 
p. 69 — Formazione del secondo reggimento , 27 
maggio 1806 , p. 122. — Suo accrescimento* 30 
febbraio 1809 , p. 388 . — Riorganizzazione del 
«.“.reggimento, 14 ottobre 181,1, p. 207. — 
Sono portati, a tre , battaglioni il 2.® , il 3." , e 
il 4 -° Leggiero , 29 maggio 181 3 , p. 317. 

Linea. Formazione del r.° , e 2. 0 reggimento, 

1 3 giugno 1806, p. i 34 , e 139. Idem del reg- 
gimento , io marzo 1809, p. 43 1 .Idem del 4.“ - 
•>' reggimento, 37 agosto 1809 , p. £16. Idem del 
5 .“, 12 settembre 1809, p. 839. — Si fissa il 
nome ai tre primi reggimenti , 8 dicembre 1810 , 
p. 34 <ì. — Il reggimento della guardia munici- 
pale di Napoli diviene 6." di linea , io dicembre 
1810, p. 36 o, — Formazione del 7. 0 reggimen- 
to , 17 dicembre 1810 , p. 3 %. Idem deli’ 8.", 

«4 ottobre 1811 , p. ao 5 . Idem del reggimento 
provvisorio , e nono di linea, 20 febbraio 1812, 
p. 223 , e 28 giugno i 8 i 3 , p. 363 . — Vien ac- 
cresciuto di un quinto battaglione , 20 novembre 
i 8 i 3 , p. 248. — Di un sesto , p. a 5 a. — For- 
mazione del io." Reggimento , 8 marzo 1814,, 
p. 27. Idem dell’ 11 .", 3 maggio 1814, p. i 4 1 , 
Idem del, 12. °, 29 giugno 1814, ». 2 36 . — Vien 
dichiarato questo reggimento de’ volteggiatori della 
guardia , 29 settembre 18 1 4 * p. 219. • 

Marina. Organizzazione di due compagnie d’in- 
fanteria di marina , 27 marzo 1806 , ,p. 69. 

Vien disciolto il battaglione di marina , 2 novem- 
bre 1810 , p. 226. — V. Marima reale. 

Reggimenti. Quelli denominati Re, e Regina sono 

E ortati a quattro battaglioni, 7 luglio 181 1, p.i 

oro riorganizzazione, 1 4 Ottobre 1811, p. 207. — 

Vai T ij* * 
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ì ‘reggimenti di linea sono portati a tre battaglio- 
ni , maggio i 8 i 3 , p. 317. 

INTENDÈNTI , e sotto intendenti militari . Loro isti- 
* • ' tuzione, 29 luglio 1806, pr. 235 . — Vien disciolto 
il loro corpo*, e si crea in véce un corpo d'ispet- 
tori alle riviste 27 maggio 1809 , p. 606. 
INVALIDI; Si ordina di pagarsi loro prontamente la 
pensione dovutale, 6 marzo 1806, p. 21.’ — Ana- 
J < Togo tegola mento, ivi 3 V. Pensioni. Si ordina di 
(> pagarglisi gli assegnamenti) finché la tariffo delle 
: pensioni militari non sarà fissata, 12 luglio 1806 , 
'p. . 175. — Si stabilisce la reai casa degl’ invalidi , 
r 0 gennaio 180^ , n.° 7. — Le si assegna il lo- 
cale, 3 o maggio 1807 , n. i 4 ii * * \ 

ISPETTÓRI alle riviste. Vengono sostituiti agl' In- 
tendenti militari , 27 maggio 1 1809 , p. 606 — 
< ' Si aumenta il corpo degl’ ispettori alle riviste di 
•> un ispettore, di due sotto-ispettori , e due ag- 
'* giunti j i4 febbraio 1812, p. 2i4« — I loro tra t- 
»* lamenti sono eguali a quelli de’ francesi delle me- 
desime classi*, e quei degli aggiunti ai soldi dei 
f - comméssali di guerra di 2.“ classe , 1 4' febbraio 
Ì812 , pi 21 4 * ’V. Intendenti militari . 
ISPETTOR generale di artiglieria . Prenderà il titolo 
di generai comandante l'artiglieria , 20 settembre 
*1810 , p. 194* /- ' ’ * - 

ISPETTORE generale della gendarmeria Prenderà il 
: titolo di generale comancldnte la gendarmeria, 20 
*• ' settembre i8io , p. i94*- ' ' 

J : • . i : " • « . '• • V *• ’ * ,v 


!; 


-, 1 


* 




legionàri. ; :; f ; t / : * ; ;.y ; ;; 

' Armi, Non sono soggetti a pignoramento, o con- 
fisca , 5 luglio 1814 > p. ì 5 .. / 

Arresti . Non sono soggetti i legionari alle giu- 
diziarie ricerche , per la esecuzione di arresti loro 
ordinati dalle autorità superiori , e nemmeno 
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avessero arrestati de 1 briganti di lor proprio mo- 
to, ose gli avessero uccisi ec. i 3 luglio 1812, p. 33 . 

Degradazione . Le sole pene infamanti porteranno 
seco la degradazione ; 25 settembre 1812, p. 2o3. 
Esenzione dal servizio attivo. Vieti loro co n- 
,K ceduta sotto date condizioni, 17 ottobre 1811 , 

P* 208. . ; J * ’ . 

Festa de * 26 marzo i8og. Son dichiarati legio- 
nàri di dritto coloro! , che v’intervennero, e son 
renduti preferibili nella distinzione de’ gradi delie 
compagnie delle guardie d’onore, 29 marzo 1809, 

1 p/475. * ‘ ‘ ’ ' ' . •* , 

Giudizio de tribunali ordinari. Vi son rimessi, 
per qualunque delitto , quelli che non apparten- 
gono alle compagnie scelte, 3 marzo 1814 p« 82. 

Imputati. Quelli che non si presentarono nel 
termine stabilito dal decreto de’ 20 giugno 1 8 1 1 . 
vengono abilitati a godere del benefìcio ivi accor- 
dato, io agosto 1812 , p.’ 1 4 1 • ' 

Medaglia di argento, vien conceduta ad ogni 
legionario intervenuto alla festa de’ 26 marzo di 
questo anno , 29 marzo 1809, p. 

LEGIONI provinciali . ” ! ‘ 

Calabrie. Si organizza la legione di Calabria 
‘ citila, 24 maggio i 8 tò , p. 4 21 * Idem, tfhellà di 1 
Calabria ultra , 3 o maggio 1810, p. 4 2 v. — In 
quella di Calabria ultra, e nel circondàrio di Reg- 
gio vi saranno due compagnie sedentarie, 26 giu-“ 
^ gno 18 13 p. 364 * :u ' ‘ ' 

Compagnie scelte. Si determina la forza delle 
quattro compagnie scelte della legione di Calabria" 
citta, 6 giugno i8ró ; p. 4^9* —* Formazione , 
e forza per tutte le' legioni , 12. giugno 1812 , 
p. 45 o. ‘—Si ordina il pagamento delle loro masse, 
20 agosto 1812 , p. 172. — Sono suppressi 1 con- 
sigli di amministrazione eventuali , e si regola la 
loro novella amministrazione, 8 luglio i 8 i 3 ,p. 7. 
Contabilità . Le riviste generali di contabilità 
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sono concentrale in Napoli , e sono stabilite in 
conformità ilei decreto del 28 settembre 1807 , 3 
giugno 1811 , p. 3,92. 

Decorazione dell’ ordine delle due Sicilie Se ne 
concedono due a ciascuna legione provinciale. Me- 
todo, onde conoscere chi ne sia più degno, 25 mar- 
ZO 1809, p. 465 . , r 

Organizzazione di una legione in ogni provin- 
cia delle guardie civico-provinciali , i 5 maggio 
1806; p. 99. \ . . 

Prime compagnie de’ battaglioni. Qualità de’ le- 
gionari , che debbono comporle , e loro organiz- 
zazione , io gennaio i 8 i 5 , p. io. 

Ricerche giudiziarie. I membri di esse non vi 
sono soggetti per arresti da essi falli in forza di 
ordine ricevutone, i 3 luglio 1812, p. 33 . 

Uniformi. Si fissano dimnitivamente i loro co- 
lori , 29 giugno 1 8 1 4 5 P- a 34 > 

laziali superiori- Si determinano le loro iu- 
dennizjtazioni , a 5 febbraio 1809 , p. 388 
liEGNA , olio e candele alle truppe. Somministrazioni, 
e regolamento analogo, 24 giugno 1807 , n." 170. 
Idem secondo il novello sistema di pesi, e misure,! 
: 3 i dicembre 1811 , p. 384 - -, 

LEGNAME. Disposizioni circa il marlellaggio , le di- 
mensioni , ec, de’ legnami clic possono servire alla 
reai marina, o artiglieria , 7 gennaio 1814, p, 35 . 
LETTI militari. Si prescrive la formazione , de’ con- 
tratti pel fitto di quelli necessari alle compagnie 
provinciali , 14 marzo 1811 , p. 284* , 

LEVA. !.. 

Contingente. Se ne ordina una di due uomini 
a migliaio , 7 marzo 1809 , p. 4 . 22 - — Si dise- 
gnano i casi di eccettuatone , 1V1. Le università 
possono presentare de’ volontari , i giovani estratti, 

de’ cambi , ivi. 

Esenzione. Coloro die facevan parte delle leve 
del 1798,6 i 8 o 5 non ancora incorporali ncll’ar- 


Digitized by Google 



( 3 ? ) 

v mata , se son vedovi con figli , vengono 'fenduti 
alle loro famiglie, 2 1 marzo 1807 , h.“ 77. 

Estrazione n sorte. Vengono esentati gr indivi- 
dui equipaggiati , et montati ammessi nelle com- 
pagnie delle guardie di onòre , '7 aprile 1809 , 

f! . : - p# 434. ■ ••• • ■; 

Napoli. Vien compresa questa città nella leva 

l '*‘ ordinata il 29 marzo di quest’ anno , 11 aprile 
1807 , . n.° 89. 

RUluzione di antiche leve. Quelle del 1 798 , e 
i 8 o 5 , di otto uomini a migliaio , si riducono ad 
una sola di un uomo a migliaio , 29 marzo 1807, 

n.® *84- ■ Vl ■: " 

Servizio di marina. I giovani dà 17 a 26 anni, 
clie fanno attualmente il servizio a Lordo dei ba- 
stimenti , e quelli che fanno parte dei ‘ battaglioni 
‘ di marina , si considerano parte de’ contingenti 
delle loro Comuni’, 7 aprile 1809, pi 4 ^ 3 » V. 
Coscritti. Cbscrizione.' 

LUOGO tenente generale del regno. È nominato a tal 
carica il maresciallo Perigliati , 28 luglio 1808 , 
p. 491. ■' 


M 


MAGAZZINI al ponte della maddalena. Sàranrto Sotto 
la ispezione , cura , e manutenzione del ministro 
della marina , 2 marzo 1807 ,' n.° 56 . 

MANHES ( tenente generale ) Gli si Conferisce il ti- 
tolo di conte , 8 luglio 1 8 1 ,1 , p. 

MARINA reale. 

Alunni commessari . Loro stabilimento, 18 marzo 
18 1’3 , p. 1 85 . 

- Amministrazione. Come si compone , 20 settem- 
bre x8og , p. 922. — Amministrazione, e conta- 
bilità', 20 settembre i8oc>, p. 885 . 1 . 

Artiglieria di marina. ì>e uè organizza un reg- 
gimento , 2 novembre 18 io, p. 228. ' *— • Si abo- 
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lisce la carica di tesoriere non militare in questo 
reggimento , e vien sostituita da quella di quar- 
tier-mastro , io ottobre 1811 , 179. 

Artiglieri artefici di marina. Se ne organizza 
una compagnia , 11 settembre 181 i , p. n/p 

Ascrizione marittima. Chi ne ha le attribuzioni t 
ao settembre 1800 , p. 901» 

Avanzamenti. Come avranno luogo le promo- 
zioni , 20 settembre 1809 , p. g 38 . 

Averi. Si fissano quelli degli ufiuziaìi , sotto-uf- 
fiziali , cannonieri, e cannonieri artefici delia reai 
marina, come pure gli averi degli antichi canno- 
nieri del dismesso battaglione dei marinari canno- 
nieri ; si determinano del pari le masse , le rite- 
nute per ospedaiità , o licenze , a 3 gennaio 1812, 

P- > 74 - . 

Battaglione della marina reale. Si organizza per 
la guardia dell' arsenale, e degli stabilimenti di ma- 
rina, non che per la guarnigione dei legni da guer- 
ra , 26 ottobre 1808, p. o 45 . 

Cantieri , ed officine. Chi esegue le contabilità 
degli oggetti che vi si tengono , e diverse altre 
disposizioni , 20 settembre 1809, p. 892. 

Capitani de’ porti. Numero , e destinazione di 
essi, 20 settembre 1809, p. 914. 

Commessariato de’ fondi- Sua abolizione , e se 
ne passa la distribuzione al Consiglio di amministra- 
zione della marina, 29 dicembre 1 8 1 4 5 p. 376. 

Condatori. Si stabiliscono le loro funzioni su, i 
legni da guerra , 29 luglio j8o6, p. 240. 

Contabilità centrale de’ fondi, 20 settembre 1809, 
p. 892. ; » - . .. 

Consiglio dell amministrazione di marina. Sua 
composizione ed attributi , 20 settembre 1809 , 
p. 908 , e 909, _ r . 

Controllo. Quali ne sono le funzioni , ao set- 
tembre 1809, p. go 5 . — Come vien posto, ivi, 
p. g 3 i. 
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Corpo della marina militare . Si ricompone, 12 
maggio 1806 p.. 37. — Sua organizzazione, 
giugno 1806, p. r 46 . — Prima legge organica , 
20 settembre 1809, p. 877. — Seconda legge or- 
ganica. Idem,, p. 914. — Terza legge organica 

Mem p. 9 ^ 4 * ! . ;; 

Coste marittime . Divisione di esse , 20 settem- 
bre 1809, p. 877.. . r. " ; • j 

Costruzioni navali. Ghi ne sono incaricati , 20 
settembre 1809 , p. 884- 

Custodi di marina . Se ne organizza la compa- 
gnia,. 3i gennaio 1808, n.° 60. . >>fJ 

Dazi di consumo . La marina vi è soggetta per 
\ viveri necessari a bordo dei bastimenti , 4 feb- 
braio 18 r 4 > P* 49 * — Vien decisa una qivi^tione 
circa il pagamento di essi su i generi acquistati 
•per suo conto, 4 febbraio i8i4 \ p» 52 . 

Direttor generale . Suo stabilimento ; sue attri- 
buzioni ; suo trattamento \ suo uniforme , 2G 
aprile 1812, p. 4 2 9 * — Si annulla questo decre- 
to , e si provvede altrimenti coni maggior preci- 
sione sulla creazione di questo funzionario ; sue 
attribuzioni, e tu lt’ altro a ciò analogo, l 5 giu- 
gno i 8 i 3 , p. 345 . ; . ; t -’u 

Direzione generale delle riviste , e dell* ascri- 
zione marittima . Disposizioni analoghe , 20 set- 
tembre 1809, p. 885 . , . «. | 't,/ 

Genio marittimo . Sua composizione , r 20 settem- 
bre 1809 , p. 919. — Uniforme dei suoi ufljziali, 
-ivi, p. 920. Assegnamenti, p. 921. *«■ . * 

' Giudizio . Modo di far giudicare provvisoria- 
mente gli uomini di mare sia per delitti militari, 
sia per diserzione, 28 agosto 1 B 1 3 , p. 137. 

« ' infanteria . Il battaglione d’ infanteria di marina 
vien disciolto egualmente che il corpo dei canno- 
nieri marinai \ e vien fusa nei reggimento di ar- 
tiglieria di marina quella parte d. individui che 
saranno creduti idonei, 2 novembre 1810, p. 226* 


* 
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Lavori marittimi. Da chi diretti, 20 settembre 
1809, p. 905. • — Da chi debbono dipendere, 
16 dicembre 1811, p. 345 . 

Legname. Modo come trattarsi il prezzo del 
legname da costruzione per uso della marina , e 
come deciderne la differenza , 4 marzo 1809, p. 
417. — Disposizioni pel bisogno di legname , che 
ha annualmente la marina reale, 7 gennaio 1 B 1 4? 
p. 27. — Regolamento relativo all antecedente de- 
creto , p. 35 . 

Magazzini particolari. Sono aboliti , ad eccezio- 
ne di quello dell’ artiglieria , 16 novembre 18 13, 
p. 238 . 

Movimenti dei porti. Da chi diretti , 20 set- 
tembre 1809 , p. 914. 

Materiale. A chi questo servizio è confidato ; 
divisione della sua amministrazione , 27 settem- 
bre 1809 , p. 889. 

Magazzino generale , ed approwisionamento, 20 
settembre 1809, p. 891. 

•. Parco di artiglieria di marina. Vi sarà nn ca- 
po , che lo comanderà , e sue attribuzioni , 20 
settembre 1809 , p. 883 . — Gli uffìziali di esso 
saran presi o tra quelli di vascello, o tra quelli 
di artiglieria di terra, o tra quelli del corpo dei 
marinari cannonieri, ivi, p. 918. — Disposizioni 
sul personale di esso, 19 settembre 181 \ , p. 211. 

Pagamenti. Come eseguirsi , 20 settembre 1809, 
p. 894. # 

Riviste. Di terra, 20 settembre 1809, p. 887. — 
Idem di mare , ivi , p. 888. 

Servizio della contabilità a lordo dei legni. Da 
chi sarà fatto, 20 settembre 1809, p. 929. — 
Servizio di mare ', suoi dettagli , 20 settembre 
1809 , p. 9(12. — Servizio nel porto , 20 settem- 
bre 1809, p. 879. 

Soldi. Loro distinzioni , 20 settembre 1809 , 
P- 9 3 7 - ' ’ 
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Sotto-Comméssari. Il loro numero eia sei vien 
porlato ad otto , ió febbraio i 8 t 3 , p. 38 . 

Stato maggiore. Le disposizioni del decreto 
dei 3 febbraio 18x1 , sulla contabilità degli uffi- 
ziali senza truppa dell’armata di terra , sono ap- 
plicabili alle riviste di essi , 4. agosto i8n , 
p. 6o. 

Stato maggiore del porto di Napoli. Sua com- 
• posizione, ao settembre i8og, p. C) 1 4 • !! 

Trasporti , ed approvvisionamenti. Il diparti- 
mento di marina, sulle richieste di quello della 
guerra , provvederà a’ trasporti delle truppe y é 
degli approvvisionamenti di guerra di ogni gene- 
re , novembre 1807 , n.° 3 1 5 . . 

Travagli marittimi. l)a chi diretti , ao settem- 
bre 1809, p. po 5 . ' •! 

Viveri , ospedali , e bagni. Chi ne ha la po- 
lizia , ao settembre 1809 , p. 894. 

Uffizioli ausiliari. Quando saranno impiegati, 
ao settembre 1809, P- 936 * 

Uffizioli della marina di guerra. Sua composi- 
' zione , ivi > p. 934. 

Uffiziali in attività. Loro servizio , ivi , p, o 35 . 
MARINAI. /> 

Battaglioni. Gli * otto battaglioni vengono sup- 
pressi , e si forma ed organizza un nuovo bat- 
' 1 taglione, n ottobre 1811, p. i85. 

Cannonieri. Organizzazione di due compagnie 
di essi , 37 marzo 1806, p. 69. < 

Commissione. Proporrà gli espedienti pel mi- 
glioramento della classe de’ marinai , e pescatori, 
19 novembre 1810, p. 3 i 4 > ■ :■ ? ■ >+ 

Guardia reale. Organizzazione del corpo de’ ma- 
rinari della guàrdia, 28 luglio 1809, p. 751. 

Leva. Se ne ordina una di tremila marinari, 
7 novembre 1811, p. a 5 i. — Si provvede alle 
spese di viaggio dei marinari levati pel servizio 
della marina ec. , 19 aprile 1811, p. 3o& - 
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MARITTIMO ( territorio ). Se ne rettifica la divi- 
sione organica , ao agosto 1812 , p. 169. .... 
MASSE. Disposizioni diverte per le masse dell’ anna- 
ta , a6 aprile 1812, p, 4 a 4* « ' '=*... ; . 

Foraggi. Yerran somministrati nei magazzini 
militari cessando la loro massa, a luglio 1812, 

p. 6. _• '' .y 

Metodo novello per la somministrazione delle 
masse ai corpi dell'armata, io luglio i8i4i p- 4 1 • 
Fitto . Si determina ciò cne deve darsi al sol- 
dato da questa massa , 21 giugno 1811, p. 435 . 
MATRIMONI. Regolamento per la celebrazione di 
essi, io dicembre 1808, p. 702. — Disposizioni 

E ei matritaont de militari nell' estero , a 3 novem- 
re 1810 , p. 3 a 6 . — Il consiglio di Stato rigetta 
alcune nuove ritualità proposte dal ministero 
della guerra per la celebrazione de’ matrimoni 
d’individui appartenenti all’ artiglieria , ed è di 
it parere di starsi al regolamento de’ io dicembre 
1808 , 28 gennaio i8ii , p, 89. 1 — Nuovo parere 
del consiglio di Stato emesso dietro il riesame di 
simil caso , col quale vien stabilito , che niuno 
di coloro che nell’ arma dell’ artiglieria è distinto 
‘ col nome d’ individuo isolato , possa lecitamente 

; contrarre matrimonio senza il permesso prece- 
dentemente ottenuto dal consiglio di amministra- 
zione di quella direzione di artiglieria a cui è 
addetto , 9 giugno 1811 , p< 4 ° 2 ; — ‘ Sotto quali 
condizioni può contrarsi il matrimonio da’ mili- 
tari , 18 gennaio i 8 i 5 , p. 17. 

MEDAGLIA di argento. Verrà coniato , onde eter- 
nare la memoria del giorno 26 marzo di questo 
anno, in cui ebbe luogo la distribuzione delle 
bandiere alle legioni provinciali , 29 marzo 1809, 
p. 478. ‘Chi potrà decorarsene, ivi, p. 474 - — 
-1 : Cerimonie da praticarsi, quando i membri delle 

legioni provinciali debbono esserne decorati , 18 
febbraio. i 8 i 3 , p. 79. o- ■. 
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MEDAGLIA di onore. Viene istituita, ed è partico- 
larmente destinata a ricompensare i distinti ser- 
vigi della guardia di sicurezza interna , i - novem- 
bre i 8 i 4 , p. 3 o 6 . — Vien conceduta a lutti gl’in- 
dividui , die a nome de’ loro corpi han firmato 
indrizzi al Re dal di ai di agosto, i° dicembre 
18 i 4 ì P- 335 . 

MEDICAMENTI. V. Ospedali militari. 

MILITANTI presso il nemico. Si offre loro la li- 
bertà di rientrare nella loro patria , e di pren- 
dervi servizio, se vogliono, a 3 giugno 1810 , 
p. 476. 'v ■' •' , ■ . 

MINATORI. V. Zappatori. 

MINISTRI di stato. Si ordina loro di presentare tra 
otto giorni lo stato di situazione dei loro mini- 
steri , 3 settembre 1806 , p. 3 i 3 . — 'Si accetta la 
rinuncia da essi fatta del trattamento di consiglieri 
di Stato, 8 settembre 1808 , p. 517. — S’inibi- 
sce loro di far pagare altre spese fuori di quelle 
che saran portate sul budget approvato jn ogni 
mese, 17 settembre 1808, p. 715. — Metodo, 
e classificazione pel pagamento de’ crediti loro 
aperti negli anni decorsi , e nel vegnente , 28 
dicembre 1808 , p. 7 q 3 . 

MONGIANA ( Ferriera della ). 

Atnministrazionc di essa. Vien regolata , 26 

novembre 1807 , n.° 3 a 6 . . !t <*, 

Artefici armieri. Sono esenti dalla coscrizione 
militare, 23 febbraio 1814, p. 6g. V,. Coscri- 
zione. : .. .. >•„ 

Capitani a vita. Se ne aumenta il numero , 
29 settembre 1 8 1 4 1 P- 223 . 

Commessione. Ne vien creata una per lo. tras- 
ferimento di queste ferriere, ìa settembre 1810, 

p. 464. 

Mine , e fonderie di essa. I giovani che vi sono 
addetti sono esenti dada coscrizione , 2 giugno 
j8i 1 , p. 38 a. 
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MONTE delle vedove, C degli uffizioli di marina . 
Viene riorganizzato , io marzo 1806, p. 3o. 

MORTI y e fuggiti dalle prigioni , e dagli spedali. 
Si prescrive la vendita degli effetti lasciati , 1 
dicembre i8io, p. 335 . 

W , 

NAPOLI, n governo della città di Napoli vien sop- 
presso , e considerata la città come piazza di pri- 
ma classe comandata da un tenente generale , 7 
giugno 1 8 1 1 , p. 395. , 

NAVIGAZIONE. In qual modo può reputarsi nazio- 
nale un bastimento , e godere de’ privilegi con- 
ceduti ai bastimenti nazionali, 37 aprile iRog , 
p. 5 aa. — I bastimenti da guerra, quelli apparte- 
nenti al governo, e le barche e battelli, che ser- 
viranno soltanto nell’ interno dei porti , sono 
esenti daH’alto di nazionalità , p. 5 36. 

NITRO. Si fissa il prezzo della sua vendita , i 3 
aprile 1814 , p- 116 , e 2 marzo i 8 i 5 , p. 97. 
v. Polvere, e salnitri. 




OFFICINA di armi. Se ne ordina lo stabilimento , 
3 o aprile 1 8 1 4 » p. 137. 

OLIO è legna. Si regola la distribuzione alle truppe , 
secondo il novello sistema metrico , 3 i dicembre 
1811, p. 384 - 

ORDINE reale delle due Sicilie. 

Agenti dell’ amministrazione del registro, e dei 
demani esigeranno gli ostagli , le rendite dell’or- 
dine , 21 aprile 1809, p. 5 oi. 

Beni de’ sappressi ordini Gerosolimitano , c Co- 
stantiniano. Pareré' del consigliò di Stato relativa- 
mente alla loro annessione , 10 giugno 1809 , 
p. 622. 
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Cavalieri. Il nnmero di essi è esteso fino a sei- 
cento , 4 novembre 1809, p., 1007. *, — Distin- 
zione tra cavalieri ammessi , e ricevati , 5 no- 
vembre 1808 , p. 6o3. . ; -, 

Collana di oro. Forma questa una novella de- 
corazione da portarsi nelle grandi cerimonie «la 
indicale persone, 28 gennaio r8u , p. 86. — 
]■ Sua forma , e come viene conferita ivi. 

Composizione. Vien composto di seicentocin- 
quanta cavalieri , cento de’ quali commendatori, 
e cinquanta dignitari, febbraio 1808, n.? q5, 
p. io 3 . — Il nomerò de’ cavalieri è esteso sino a 
seicento, 4 novembre 1809 1 P ; IO °7- 
>" Consiglio di amministrazione. Suo stabilimento, 
funzioni, ed individui, che dovranno comporlo, 
,5 novembre 1808, p. 6 o 5 . 1 , 

Decorazione. Sua forma, 24 fabbraio 1808, 
« n.“ q 5 , p. io 3 . — Diversità nelle donazioni , 

formalità nel conferirle, ed uso che dovrà far- 
sene dopo la morte de’ decorati , 5 novembre 1 808, 
p. 6 o 3 . 

Degradazione. Vi son sottoposti quei membri 
che si rendessero rei di delitti infamanti , e de- 
gni di pena afflittiva , ivi , p. 604. 

Dignitari. Verranno assegnati otto dipartimenti 
ed altrettanti di essi , per sorvegliarvi l’ ammi- 
nistrazione de’Jbeni dell’ ordine , e per adempiervi 
altre obbligazioni , 24 febbraio 180&, n.“ q5 , 
-> 1 P- I0 4 - — Trattamento per quelli che son mem- 
bri dei Gran-Consiglio, p. io 5 . 

Votazione. Qual sia , e come ne venga sorve- 
* gliata l’amministrazione, ivi. 

Giuramento. Come concepito, 24 febbraio 1808,1 
■1 n ; 9 ?» P* io 3 . — I forestieri , membri di que- 
, slordine, non daranno giuramento, 5 novembre 
: > 1808 , p. 6 o 3 . , ; . . > 

- Gran- cancelliere , e Gran-tesoriere. Sono scelti 
: fra i dignitari , a4 febbraio 1808 , n." cp , p. 
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*ì t> 4 - — Trattamento , p. io 5 . — Spedisce il G. C. 

■ il permesso a quei sudditi , che vengono abili- 
■■■' tati a mettere le decorazioni di una potenza estera, 
5 novembre 1808 , p. 604. ' •' 

Gran-consiglio. Sua cohiposizioue , ed attribu- 
zioni , 44 febbraio 1808, n.° q 5 , p. io 5 . — • 
Nuove disposizioni , 6 febbraio 1812, p. ?- 49 * 
Gran-maestró. Dignità inerente alla corona , 24 
febbraio 1808 , n.° g 5 , p. 104. 

Istituzione del reni ordine delle due Sicilie, 24 
Febbraio 1808 , n." C) 5 . 

Nomine. Metodo analogo, 5 luglio 1814, p- 3 . 
Pensione. CiascUn cavaliere suddito napolitano, 
ile riceverà una di ducati cinquanta annui, 24 
febbraio 1808, n.“ q 5 , p. 104. — Verrà percepita 
da quelli soltanto nominati a tutto l’anno i 8 i 3 , 
c r 21 agosto 1 8 1 4 j p- 

Rególatnento alla legge della sua institttzione , 5 
novembre 1808, p. 6 o 3 . 

Ripariintenti. Circoscrizione , e fissazione di 
cinque degli otto ripartimenti stabiliti coll’arti- 
colo n.° della legge sulla sua istituzione , 6 mag- 
'■* gip 1809 , p. 4ai, 

Sospensione. Da chi, ed in quali casi possono 
<’ sospendersi i cavalieri dell’ordine, 5 novembre 
1808, p. 604. 

ORDINI Stranieri. Metodo di autorizzazione per por- 
tarsi dai napolitani, 5 luglio i 8 i 4 , P- 3 . 
ORFANI degl impiegati del governo. V. Vedove, e 
pensioni. ' •'! 1 ’ ‘ *‘ i 

ORFANOTROFIO militare. Suo ristabilimento , 2 
luglio 1807 , n. ù 1 78. • 1 

OSPEDALI militari. Analogo regolamento , 26 luglio 
1807, n. M 206. — Si pongono a di loro disposi- 
zione le mobiglie de’ monasteri suppressi , 17 feb- 
braio 1807 , u. u 37. — Modo della consegna di 
esse, ed altre analoghe disposizioni , 23 febbraio 
1807 , u. 43 . — Regolamento per i medicamenti, 
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che vi son destinati , formandosene un deposito 
in Napoli , 25 ottobre 1807, n ” 2 9 1, — Viert 
'• fissata la distribuzione della carne agl’individui 
in essi esistenti , 7 dicembre 181 3 , p. 289. 
OSPEDA LETTO ( Monastero dell’ ), Il suo locale in 
Napoli vien destinato all’uso di caserma , e di 
officine per la costruzióne delle macchine della 
compagnia delle guardlé'per gl’ incendi, 14 gen- 
r,t naio 18 1 3 , p. 18. 


PAGATORI militari. Si determina il modo pel ren- 
dimento dei conti al tesoro reale, 17 ottobre 18 n, 

«. 2i5. * : v;* - ” ‘ 

PARISI ( Giuseppe , generale È nominato consigliere 
di Slato , i 5 maggio 1800 , p. io 5 . 

PASSAPORTI. I passaporti marittimi noti possono 
servire a più di un viaggio, li Ottobre 1807 , 

’ n.“ 279. — Analogo regola rilento, ivi. — Per ogni 
• passaporto , che sàrà conceduto ai bastimenti fo- 
restieri , si pagherà un ducato , 27 .aprile *8oq , 
’ p. 53 7 . ' ' - • 1 ‘ 

PENSIONE • V ; • V ! •’. s,r v V. 1 ’. 

Abilitazione. Si abilitano al godimento di esse 
tutti gl’individui domiciliati in Francia , ó in 
‘uno stato amico , malgrado 1’ obbligò prescritto di 
residenza nel regno, i 3 ottobre 1807, n.° 282. 

Fondo del due 6 mezzo per centó. Vien for- 
mato colla ritenuta indicata sopra i soldi degl’ im- 
piegati civili, e militari, pér pensioni , eli 1 egli- 
no avran diritto a’ termini delle leggi , ig novem- 
bre 1808 , p. 652 . — Sì ordina la formazione 
di Un fondo particolare di ritiro, e di soccorso 
col prodotto del due e mezzo per cento esistente 
presso al cassiere pagatore dèlia reai Casa , 12 
marzo l 8 » 3 , p. ii 5 . ‘ ' 
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„ Cran-libro. Modo da pagarsi de,, pensioni , elio < ' 
vi sqn scriUe a contare dall 1 esercizio dell 1 anno 

; 1812 ; loro classificazione , e distribuzioni di esse 
fra i dodici notai certificatoci , 27 febbraio 1812, 

p. -2^0» , » • . •' . , * - / •*. ' * / 

Impiegati di artiglieria. Si regolano le loro 
pensioni di ritiro , ti 12 dicembre r B 9 P* ^62. 

Invalidi Si ordina di pagar loro immediata- 
mente. le pensioni , non cne alle vedove militari, 

6 marzo 1806, p. 21. — Analogo regolamento , 

2 aprile 1806, pi 83 . 

Liquidazione. Niuno. può essere ammesso a far 
liquidare le sue pensioni antiche , nè ottenerne 
delle novelle , se , gode di un trattamento , che 
sia a carico dello stato sotto qualunque titolo, e 
che oltrepassi la pensione medesima , 16 febbraio 

1808, n. u 84 « — • Si dispone sulla liquidazione di 

quelle delle vedove , e degli orfani militari , 25 
ottobre 1809,-p. 1029. / 1 *'■ 

' r. Marina. Vengono applicati all 1 armata navale le 
disposizioni dei decreti , che determinano i soldi 
di ritiro dell 1 armata di terra, 6 maggio 1809, 

'j>. 5 %.,. -, T -.\7 \ ’ '[/ , V- -jV;', ! 

Militari appartenenti alle armate di terra e di 
mare. Si determina la pensione di ritiro dei di- 
versi uffiziali ammessi al trattamento di riforma , 
e presentatisi per. far parte del battaglione degli 
uffiziali ,. i 3 febb raio. 1809 , p. 210. — Vien di- 
sposto circa la , liquidazione delle, pensioni delle 
vedove , e degli orfani de 1 militari , 25 ottobre 

1809, p. 1029. — Si stabiliscono le pensioni di 
ritiro per alcuni individui delle armate di terra, 
e di mare, i 5 aprile 1809, p. 5 oo. 

Regole particolari. Le pensioni accordate pri- 
ma , e dopo la legge de 1 5 gennaio 1807, sono sot- 
toposte alle regole in questa stabilite per le pen- 
sioni, future. :Quelle accordate dal 1799 in poi , ‘ 
ove saranno di nuovo conferite , verranno sog- 
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E ettate alle regole delle antiche pensioni , 28 feb- 
raio 1807 , n.“ 55 . 

Soldi di ritiro. Modo di ottenerli. Chi ne lia 
dritto. Loro proporzione, 5 gennaio 1807, n." 6.—* 
Soldi di ritiro per 1 ’ armata di terra , ivi , p. 
6 . — Dell’armata di mare, p. 14. —Delle vedo- 
ve , ed orfani , p. 20. — Delle pensioni antiche, 
p. 28. — Parere del consiglio di Stato col quale 
s’ inter petra la legge de’ 5 gennaio 1807 , la quale 
prescrive , articolo 1 1.° , che per ottenere il soldo 
attribuito ad un grado , bisogna aver prestato due 
anni di servizio nel grado medesimo , 19 novem- 
bre i 8 i 4 , p. 328. — Vengono regolati i soldi di 
ritiro per gli uffiziaii dell’ età di 5 o e più anni, 
a 5 febbraio 1809 , p. 38 q. — Vengono applicate 
all’ armata navale le disposizioni de' decreti deter- 
minanti i soldi di ritirò dell’ armata di terra, 6 
maggio 1809, p. 569. 

Vedove. Le pensioni alimentarie, che loro si ac- 
cordano cominciano dal giorno della vedovanza, 
non da quello del decreto, 3 maggio 1 8 1 4 , p. i 44 * 
PENSIONISTI. Si ordina lo stato di tutti i pensio- 
nati , 6 marzo 1806 , p. 21. — Nomina di una 
commessione per esaminare le domande di pensio- 
ni , e per formare gli stati dei pensionisti , 20 
settembre 1808, p. 535 . — I certificati di esistenza 
loro riguardanti sono esclusi da' dritti di registro, 
e bollo , 5 gennaio i 8 i 5 , p. 5 . — Modo come 
rimpiazzare gli atti di nascita , per stabilire le 
pensioni di ritiro de’sotto-uffiziali , e soldati, 12 
gennaio i 8 i 5 , p. i 3 . V. Pensioni, Soldi , Trat- 
tamenti, 1 e Vedove. 

PESCA. Parere del consiglio di Stato, che annulla il 
contratto di pesca fatto daH’amministrazione delle 
rendite di fortificazione , i.° agosto 1812, p. no. 
PIGNATELLI. ( Commendatore ) E nominato diret- 
tore della Segreteria della marina , 22 febbraio 
1806 , p. io 5 . 

Vol. I. ' 4 
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POLITECNICA. V. Scuola reale politecnica , e mi- 
litare. 

POLIZIA. Si affida l’ alta polizia nelle due Calabrie al 
generale Manhes per liberare quelle proviucie dal 
brigantaggio, 27 settembre 1810, p. 160. — Vien 

- 1 restituita alle autorità civili , abolendosi le com- 

missioni militari , 27 maggio 1810 , p. 4 * 5 . 

POLVERE , c salnitri. 

Jmminis trazione. Fa parte del ministero della 
guerra. Analogo regolamento, 2 novembre 1807, 

• • *i." 194. 

Contrabbando. La fabbricazione in contrabban- 

)•> do della polvere, e-del nitro, è sotto . la rispon- 
- «abilità de' siadaci , n marzo 1810, p. 254 - — 
Disposizioni •' pel contrabbando della polvere da 

- 1 sparo, 20 agosto 1812, p. i 65 . 

• » Dritti riservati. Disposizioni pel passaggio delle 

polveri dall’ amministrazione delle polveri e sai- 
nitri a quella de’dritti riservati , la quale dal di 
!• 1.° di aprile ue debbè assumere la vendila per 

suo conto , 12 marzo 1812 , p. 273. 

Personale. Si completa , e classifica il numero 
de’ commessali , e degli allievi di quest’ammini- 
strazione , 11 maggio 1810, p, 366 . 

Prezzi. Rivocandosi 1 ’ articolo 79 del decreto 

« de’2 novembre 1807, si fissano i prezzi per la ven- 
dita dei salnitri , e delle polveri 11 gennaio 1808, 
n.° ai. — Come eseguirsi dal i.° gennaio 1811, 
dicembre 1810, p. 45 o. — Si fissa la vendita 
i prèzzi della polvere da sparo 1 i maggio 1 8 1 1 , 
p. 354 » ed 8 dicembre 1814, p> 353 . — Nejvien 
prescritta una tariffa, 26 dicembre 1811, p. 377. — 
Vien rettificata, 23 luglio 1812, p. 7ÌJ. 

Solfatara. Si concede all’amministrazione delle 
polveri , e salnitri la proprietà di essa , 1 1 marzo 
1810, 253 . 

PONTONIERI ( Compagnia di ) Sua creazione. Farà 
parte del corpo di artiglieria, 2 5 novembre i 8 i 3 , 
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p. — Gl’individui che vi sono incorporati, 
e che godevano di un soldo maggiore , continue- 
ranno a percepirlo, 20 dicembre i 8 i 3 , p. 3 o 8 . 

PORTI. Si forma una sola classe di quei di marina 
militare, e di commercio, 17 giugno 1809, p. 
635 . — I loro lavori sono fra le attribuzioni del 
genio , ivi , p. 636 , e 37. — I porli commerciali 
dell’ Adriatico si pongono sotto la cura del corpo 
reale de’ ponti e strade per tutto ciò clic riguarda 
la redazione dei progetti , e la esecuzione de’ la- 
vori -, quanto alla economia sotto la cura dei ri- 
spettivi comuni, i 5 luglio * 8 1 3 , p. 27. ■— Di- 
sposizioni circa l’ amministrazione dei loro fondi, 
e metodo dei lavori , sorveglianza, ec, ivi p. a8. — 
Ciò clic si è provveduto per i porli commerciali 
dell’ Atriatico , si estende ai porti commerciali 
del Regno, 3 i luglio i 8 i 3 , p. 77. — Sono dichia- 
rati porti militari quelli di Gaeta, 13 aja, Taranto 
Cotrone , Manfredonia , Granatello , ed isole di 
Tremiti 3 settembre i 8 i 3 , p. 146, e 14 ottobre 
18 13 , p. 179- : • ; ; 1 1 

PREDE marittime. Legge analoga , 12 ottobre 1807, 
n.° 279. — Patenti di corso, ivi p. 18. — Equi- 
paggi , p. 20. — Regolamenti, e polizia del corso 
p. 21 — ■•Riscatti , p. 28. — Scarico , conserva- 
zione, vendita, e liquidazione particolare dell’im- 
porto delle prede , p. 33 . — Liquidazioni gene- 
rali, p. 35 . — Ripartizioni del prodotto delle pre- 
de marittime , p. 37. — Pavere del consiglio di 
Stato clic corregge alcuni errori corsi nel decreto 
de’3i di agosto, e nella legge de’ 12 ottobre, 1807 
sulle prede marittime, i 5 giugno i 8 i 3 , p. 344 * 
V. Consiglio delle prede marittime. 

PRIGIONI militari. Regolamento amministrativo pel 
servizio delle medesime, 22 agosto 1808, p. 4 q 3 . — 
Le funzioni di custodi delle prigioni dei distret- 
ti , e de' circondari del regno , vengono affidale 
ai militari ritirati , 27 maggio 18 13 , ,p. 3 i 5 . 


(‘50 

PRIGIONIERI di guerra. Cesseranno di figurare sui 
fogli di appello , e si prescrive per essi un con- 
trollo particolare , 4 ottobre i8if , p. i 65 . 

PROCIDA ( Isola di ) Vengono cedute al dipartimento 
di guerra e marina alcune case degli emigrati con- 
tigui al castello di Procida i 5 ottobre 1812, p.a 38 . 

R 

> . . l 

RANGO militare. Vien regolato per gli ufficiali di 
tutti i corpi dell’armata, 8 dicembre 1806, p. 449* 

RECLUT AZIONE. Legge per le spese di recitazione, e 
per le multe delle reclute refrattarie, bassi-uffiziali, 
e soldati disertori, 27 maggio 1809 , p. 64 i. — Il 
direttore generale delle riviste viene incaricato di 
tutto ciò che è relativo alla recitazione, i 3 aprile 
1809 , p. 64 1 — Parere del consiglio di Stato re- 
lativo alla formazione de’ distaccamenti di reci- 
tazione , 16 luglio 1812 , p. 54 - — V. Coscritti, 
Coscrizione , Reclute refrattarie , e Riviste. 

RECLUTE. Si regolano gli averi sino al giorno esclu- 
sivo della loro ricezione nei corpi dal i.° di ot- 
tobre prossimo, *5 settembre 1809, P* 847. 

RECLUTE refrattarie. Legge per le multe pecunia- 
rie di esse , e de’ disertori , e per le spese di re- 
citazione , 27 maggio 1809, p. 64i, 

REFRATTARI ( Deposito de’ ).Sua organizzazione in 
■' Gaeta , 27 maggio 1809, p. 588 . — V. Amnistia. 
Coscritti , e Coscrizione. 

REGGENZA del regno. Sua nomina, a agosto i 8 i 3 , 
p. no; j»2 gennaio 1 B 1 4 1 p- 23 , e 26 marzo 
i 8 i 5 p. 118. 

REGGIMENTO provvisorio. Se ne ordina la forma- 
zione, 20 febbraio 1812, p. 223 . — Gl’ indivi- 
dui condannati a’ lavori pubblici, o pure al tra- 
scino della palla per diserzione , vengono amni- 
stiati , e sono incorporali in questo reggimento, 
- 9 aprile 1812 , p. 354 * — Diviene il nono reg- 
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gimento di linea , 38 giugno i 8 i 3 , p. 3631 Se 
ne ordina la formazione di un nuovo, giugno 
i 8 i 3 , p. 365 .. V. Infanteria. 

REGIA delle sussistenze militari. , t 

Casermaggio , illuminazione , ec. Questi servizi 
nei padiglioni , e nelle caserme appartengono alla 
regia delle sussistenze militari , 35 settembre 1 8 1 1 , 
p. 144. . . 

Cauzioni de ’ commessi. Si ammette , invece di 
una cauzioue in beni stabili , un viglielto di de- 
posito , a 5 novembre i 8 i 3 , p. aSq. — Sua for- 
inola , azione che produrrà contro del bigliettau- 
te ec. ivi , p. 360. 

Impiegati di esse. Vengono esentati dalla coscri- 
zione militare quei tenuti a dare una cauzione , 30 
giugno 18 n , p. 4 a 6 . — Non potranno godere il 
premio del due per 100 sulle compre quelli che 
hanno un soldo j ed i benefici di manutenzione 
apparterranno ai preposti del servizio delle sus- 
sistenze in opposizione di ciò, che trovasi deciso 
nel decreto del s 3 novembre 1810, art. 31, 23 
giugno 1812, p. 457. 

Organizzazione , e stabilimento di essa, a 3 no- 
vembre 1810 , p. 3J7. — Nuove disposizioni sulla 
sua organizzazione, 26 settembre 1811, p. J 47*“~ 
Prende il nome di Regia militare , i 4 ottobre 18 1 1, 
p. iq 3 . — Il numero degli amministratori è fis- 
sato a tre , ivi. 

Ospedali militari. Il servizio di essi si ripren- 
derà dalla regìa al primo di novembre prossimo, 
i 4 ottobre 1811 , p. iq{. — Analogo regolamento 
pel detto servizio , ivi. 

Registratura. Si fissa il dritto di registratura, 
per gli appalti , che si fanno dalla regia milita- 
re , i 3 ottobre 1 8 1 4 ■» p- 206. 

RISCALDO ( Indennità di ). Se ne ordina il paga- 
mento a’sollo-uffiziali, e soldati di vari corpi det- 
1' armata , i 5 ottobre 1 8 1 4 , p. 364 - 
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RITIRO militare. V. Soldi e trattamenti , e Pensioni. 

' RIVISTE de' carpi deU’ armata. Glii debba formarle, 
e passarle, a 5 luglio 1806 , p. 235 . — Stabili- 
mento di un direttore generale delle riviste , e 
1'»' sue funzioni , ®4' novembre 1806 , p. 435 . — 
Questo direttore viene incaricato di tutto ciò che 
i' è relativo alla reclutazione dell’ armata , io apri- 
le 1809, p. 491- — Sua abolizione, 6 aprile 1 B 1 4 > 
t 1 ’ p. 1 1 3 . — Regolamento per quelle affidate al cor- 
po degl’ intendenti , e sotto-intendenti militari , 
e specificazione di esse , ec. 28 settembre 1807 , 
n.“ 268. — Si regolano le Bpese di soldo, ed altri 
oggetti pagabili sopra riviste per gli uffizioli senza 
» truppa , e per altri individui isolati , 2 febbraio 
1811 , p. 92. V. Intendenti e sottintendenti rni- 
b Ut ari. -e 

. „i •;• ..» t‘. : : !■ 

|\ . ; 1 • (C . ■ » 1 ' 

» , e ■ . t 1 . ■ • : , • 

SALNITRI , e polveri. Attesa la mancanza del com- 
bustibile vegetabile in provincia di Capitanata, 
potrà farsi uso dello stabio , per la fabbricazione 
del salnitro , 3 dicembre 1808 , p. 666. — Di- 
; sposizioni circa il contrabbando di essi, e de’ cosi 
ideiti sdiacci , 20 agosto 1812, p. i 65 . V. Con- 
trAbbànui , Polari c salnitri. 

SANITÀ’ ( Ispettori de] servizio di ) Loro trattamen- 
to , 27 giugno 1811 , p. 436 . — Loro incarichi, 
•' '"ao novembre i8it , p. 290, e 25 gennaio 1813, 
p. 190. — V. Consiglio di sanità , e Servizio di 
• • sanità.' i .* 

SANITÀ’ ( Uffiziali di ) Parere del consiglio di Stato 
circa i loro fratelli appartenenti alla coscrizione 
militare, io maggio 1814, p. 160. 

SANTA Maria degli angeli alle croci in Napoli { Con- 
vento di ) Vièn posto a disposizione del ministero 
della guerra , per casermumento della guarnigio- 
ne , 3 dicembre 1812, p. 287. 
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SAN Nicola della carità ( Monastero di ) Vien dato 
alla città di Napoli per uso di alloggio militare, 
i 3 dicembre 1806, p. 4^*7- 

SARNO ( Canale di ). Si regola l’ irrigamento da farsi 
colle sue acque, jo ottobre 1809 , p. 957. s — Si 
pone un freno allo abuso , che fanno i coloni del 
territorio prossimo , 28 febbraio 18 «o, p. 197.— 
Prezzi debilitivi , 22 agosto 18 14 , p. 52 . — • Ta- 
riflà , e regolamento , p. 53 . 

SCUOLA di et/ lutazione. Ne viene stabilita uua per 
l'armata, 26 maggio i 8 i 3 , p. 3i2. — 

SCUOLA di matte. Si stabilisce, e si organizza sotto 
Ul nome una scuola elementare militare , 25 , mar- 
zo 1812, p. 281. — Nomina de'militari, tì, degli 
altri impiegati al servizio della medesima , ivi, p. 
287. — Condizioni per . 1 ’ ammissione;, p. 288. — 
Amministrazione, e contabililità interna,! p. 290. — 
Importo , destino , ed amministrazione degli as- 
segni, p. 292. — Averi dei militari, ed impie- 
gati non militari, p. 297. — Pagamento, ivi. Ri- 
vista d’ ispezione , e di contabilità , ivi. Istruzio- 
ne, p. 298. — Compagnia scelta, ed avanzamenti 
degli allievi della medesima , p. 3 oo. — Classe dei 
tamburi, e pi fieri , p. 3 oi. — Destinaziorte degli 
allievi per le arti necessarie all’ armata , p.* 3p2. — 
Sala di armi , p. 3 o 3 . — Servizio militare degli 
allievi, p. 3 o 4 - — Infermeria, p. 3 o 5 . — • Sottlb» 
degli allievi dalla scuoia , p. 3 oG. — Funzioni in 
geuerale degli uffiziali di stato maggiore , e di 
tutti gl’ impiegati , p. 309. — Tal- dìa dei solili 
degl' individui nou militari impiegati nella scuola 
di marie, p. 3 l 3 . — Vien stabilita nel» seminario 
di Nola , 6 maggio i 8 i 3 , p. 272. — Si prov vede 
alla dotazione »di questo stabili mento , u8 luglio 
18 14 , p. 110. — Disposizioni relativo allo stesso 
oggetto , 1." settembre i 8 i 4 , p. 191. — Suo tras- 
ferimento nel locale della Solitaria, 17 aprile » 8 i 5 , 
l*- ‘*8- i 
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SCUOLA di matematica , e geografia. Stabilimento 
di essa per la guardia reale , 4 settembre 1807 , 
n. u a 53 . 

SCUOLA reale politecnica , e militare Suo stabilimen- 
to , ed oggetto , i 3 agosto 18 11 , p. 9. — Vien 
fissata nell’ edificio della Nunziatella , ivi. — Com- 
posizione , organizzazione, e personale, p. io.— ■ 
Obblighi de’ consigli di amministrazione , d’ istru- 
zione , e di perfezionamento, p. 16. — Materia- 
le , p. 17. — Polizia , e disciplina degli allievi , 
p. 18. — Scopo dell’insegnamento , modo, e du- 
rata del medesimo, p. 19. — Nomina de’ mem- 
bri de’ consigli , degli esaminatori, e di alti’ in- 
dividui della scuola , p. a 5 . — dFondi necessari 
alle spese del primo stabilimento, ec. p. 26. — 
Modo di ammissione degli allievi , p. 28. — Esa- 
me degli allievi , per passare da uua divisione al- 
l’ altra , e per essere destinati al servizio dello 
Stato , p. 37. — Corrispondenza d’istruzione, che 

„ le scuole di applicazione de’ servizi pubblici aver 
debbono colla scuola reale politecnica, p. f\ 1 .== 
Modificazione alla legge organica riguardo alla de- 
stinazione di un sotto-ufBziale in ogni compagnia, 
i 4 giugno 1 8 1 4 1 P* 224. — Gli allievi di essa fan 
parte della guardia reale, ed occupano la dritta nel 
prendere le armi, iR marzo 1 8 1 5 , p. 109. 

SCUOLE elementari militari. V. Scuola di marie, e 
Scuola reale politecnica militare , e Collegio ini~ 
litarc di marina. 

SEGRETERIE di Stato (Direttori delle) Loro nomina, 
28 febbraio 1806, p. g. — Vengono suppresse le 
cariche di segretari generali de’ Ministeri , i 5 
aprile 1807 , p. 98. 

SERVI della pena. Là loro opera sarà impiegala per 
la rifazione delle strade , i4 febbraio 1812 , p. 
25 o. — A quai lavori debbano essi destinarsi, ed 
in qual modo: disposizioni pei casi di evasione, e 
pel loro mantenimento, 1 4 febbraio 1812, p. 25 i. 
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SERVIZIO di sanità. Si organizza per 1 ’ armata di 
terra , e di mave , i4 giugno 1810 , p. 448 — 
Si fissa il trattamento, e l’ indennità per gl’ ispet- 
tori generali, 27 giugno 1811, p. 4 ^ 6 . — Si prov- 
vede relativamente ai loro incarichi , 20 novem- 
bre 18 11 , p. 090. — La direzione dei diversi ra- 
mi del servizio di sanità, cesserà di essere ripartita 
fra gl’ ispettori generali ; essi occuperanno in unio- 
ne , di tutto ciò che ha rapporto all’ esercizio delle 
loro attribuzioni fissate col decreto dei 20 novèm- 
bre 1811, 25 gennaio 1812, p. 190. 

SERVIZIO militare. I servizi prestati ila un suddito 
napolitano ad una potenza straniera senza formale 
autorizzazione del proprio governo , non possono 
essere nè indicati nel suo brevetto , nè calcolati 
fra quelli che son destinati a stabilire il dritto, 
o a regolare la quantità del soldo di ritiro , 3 
novembre i 8 i 3 , p. 211 , V. Soldi di ritiro. 

SICILIA. Si permette a coloro impiegati al servizio 
militare in Sicilia di restituirsi nel regno tra un 
definito tempo colla facoltà di servire nell’arma- 
ta , conservando i rispettivi gradi. — Si ordina 
la formazione di un reggimento di uffiziali e sol- 
dati, che di là vengono , 26 agosto i8i4iPj 180, 
e i 83 . — Vien prorogato il termine del loro ritor- 
no, i{ novembre 1 8 1 4 » P* 817. 

SICUREZZA interna ( Guardia di ) V. Medaglia di 
onore. 

SINDACI marittimi. Per le sóle colpe in ufficio sono 
dichiarati sottoposti al foro militare , i 5 luglio 
1814 1 p. 35 . 

SOLDATI artefici. V. Artiglieria. 

SOLDATI di campagna. Continuino nelle loro fun- 
zioni egualmente, che i torricri , cavallari, ed ogni 
altro impiegato alla custodia delle spiagge del re- 
gno , 3 o dicembre 1806 , p. 497. 

SOLDI , c trattamenti. ' ; 

Pagamento del soldo alle truppe di terra, c di 
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mare. — Coinè eseguirsi dal dì i.® di gennaio i8i3, 

*7 dicembre i8ia, p. 3 i 4 - V. Riviste. È sup- 

presso il terzo del soldo in sopra degl’ispettori, 
sotto- ispeltori alle riviste , commessali di guerra , 
e loro aggiunti , 37 ottobre 18 14 , p. do». 

Ritenzione su i soldi. Si prescrive quella del 
due e mezzo per cento su tutti i soldi degl’ im- 
piegati civili , e militari, per la formazione di un 
fondo di pensioni, 19 novembre 1808, p. 65 ». 
V. Pensioni. — Tal deduzione deve praticarsi dal- 
la somma lorda delle ordinanze di pagamento, 4 
gennaio 1810 , p. 1. — Si prescrive altra riten- 
zione su i soldi degl’ impiegati dal 1814 iu poi, 
che farà parte della contribuzione personale , » 
agosto 1 8 1 3 , p. io 3 . — Si fissa una ritenzione 
sul soldo de sotto-ulfiziali , e soldati , per la 
formazione delle masse di vitto , biancheria , e 
calzamento , 24 ottobre 1810, p. 467. 

Ritiro , e riforma. Modo di ottenere i soldi di 
ritiro; chi ne ha dritto; loro proporzione, ec. 
5 gennaio 1807, n." 6. V. PEnsioni. — I soldi 
di ritiro , e riforma de’ militari saranno regolati 
nel modo medesimo delle truppe francesi , 3o 
maggio 1807 , n." i 3 (). — Sono scritti al gran 
libro del debito pubblico, io dicembre 1810 , 
p. 35 1 . — Si permette dal 1 gennaio 1811, di 
cumulare una pensione con un trattamento di 
attività , (mando non sorpasserà uno ameudue la 
somma di ducati ciuci uà nta al mese , ivi, p. 354- — 
Possono pure cumularsi con quelli proveguenti 
da impieghi civili , 16 luglio 1812 , p. 5a. — 
Viene applicata tale disposizione ad alcuni desi- 
gnati individui, ivi. — Gli ulliziali di artiglieria 
littorale possono cumulare il soldo di ritiro con 
(fucilo di attività , 28 settembre i 8 i 3 , p. 162. — 
Si dichiara inalienabile il soldo di ritiro de’ mi- 
litari. I loro creditori possono avervi drillo sino 
alla concorrenza di ciò che sarà giudicalo non 
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essere rigorosamente necessario alla di loro sussi- 
stenza , 12 novembre 1812, p. 267. — Modo coll 
cui si debbono concepire gli attestati relativi ad 
infermità, ferite, e perdita di membra, per aver 
diritto al soldo di ritiro, 6 marzo i 8 i 3 , p. 104. - 
Vien negato il soldo di ritiro domandato dal s - 
gnor Lojacono capitano del genio, 19 gennaio 
i 8 j 3 , p. 27. — Si accorda il soldo di ritiro al 
tenente colonnello signor Carlo Moresca, corri- 
spondente a cinquant’ anni di servizio, benché 
manchino 65 giorni, 19 novembre 1814, p. » 3 o. — 
I Viene inlerpetrato l’articolo 11." della legge de ’ 5 
gennaio 1807, relativamente alla fissazione dei 

• soldi di ritiro de’ militari in corrispondenza dei 
loro rispettivi gradi, 19 novembre 1814, p* 328. — • 
Vien rimossa una difficoltà sul computo degli anni 
di servizio di un individuo della piazza di Vicsli , 
24 novembre i 8 i 4 , p. 333 . — Si regolano i soldi 
di ritiro degl’ impiegati di artiglieria , 12 dicem- 
bre 18 1 4 » P- 36 a. 

SOLFATARA ai Pozzuoli. V. Polveri e salnitri. 

SOMMINISTRAZIONI militari. V. Truppe. 
SOTTO-INTENDENTI militari. Sono suppliti dai 
sotto-intendenti civili nel capo luogo del distretto, 
e da’sindaci nelle altre comuni , 7 luglio 1807, 

• n.” 207. V. Iwxebdehti militari. . . ! ■ y 

SOTTO-UFFIZIALI , e soldati. V. Pensioni. Soldi, 

e Trattamenti. 

SOVVENZIONE. Se ne accorda una agli uifiziali di 
artiglieria del passato esercito , 17 marzo 1806 , 
p. 49 * — Simile, agli uffiziali generali, 26 marzo 

<■' 1806, p. 58 . — Simile agli uffiziali dal grado di 

colonnello in sotto , 26 marzo 1806 , p. 60. — 
Simile, agli uffiziali éd individui dello stato mag- 
giore e minore delle piazze , e castelli , 26 marzo 
1816, p. 62. — V. Uffiziali. 

STATO maggiore militare. Si stabilisce la composizione 
di quello delle divisioni territoriali militari , 26 
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marzo 1812 , 3 i 4 - — -Gli aggiunti debbono 

scegliersi tra gli ufficiali del grado di capitano, 
26 marzo 1812, p. 3 i 5 . — Nuova organizzazione 
per quello della piazza di Napoli, i 3 aprile 1812, 

p. 36q. -v ,• 

STATUTO del governo francese. Si destina al regno 
il gran duca di Be'rg e Clèves , x5 luglio 1808, 
JJ. 4 ^ 5 . — Proclama di questi, ivi, p. 488. 

SUSSIDI. Continuano a goderne alcuni uffiziali che 
bau dimandato di servire, 26 marzo 1806, d. 63 . 
V. Uffiziali. V 

SUSSISTENZE militari ( Amministrazione delle ). Le 

’ assegnano ducati sessantamila per settimana , 

de’ quali ducaci , 55ooo in contanti , e ducati 5ooo 
in boni , la cui forma , e valore vien determinalo, 
• 3 novembre 1806, p. 38g. V. Regia. 

T 

✓ - 

TAGLI di legname. Se ne autorizza uno straordi- 
nario per la mariua reale, 12 novembre 1812 , 
p. 258 . 

TARIFFE militari. Si approvano quelle dei soldi , e 
masse dell’armata ridotte a ducati , e grana, 9 
marzo i 8 i 5 , p. io 3 . 

TELEGRAFI. Stabilimento di una linea telegrafica 
da Triesti fino alla frontiera italiana , 27 febbraio 
1812, p. a 3 |. — Gl’impiegati ne’telegrafi non 
sono qualificati militari , e per conseguenza sog- 
getti al giudizio dei tribunali ordinari , 29 marzo 
J 8 1 4 1 p. io 5 . 

TESTIMONIANZA, c testimoni. Si determina in 
qual modo debbonsi prendere le testimonianze 
di talune 'persone in carica, o in dignità, 3 
gennaio 1809 , p. fi. — Divieto di far testi- 
monianza alla forza pubblica. — Viene abo- 
lito, 17 ottobre 1811, p.' 221. — Quei mili- 

tari che debbono essere ascoltali come testimoni 
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né* giudizi penali non possono essere chiamati 
fuori della provincia in cui prestano servizio ; e 
diverse altre analoghe disposizioni , 4 agosto > B 1 4 > 

K . 126. 

OSI. V. Coscritti. 

TITOLI. Quei del Sovrano, 20 luglio 1808, p. 490. — 
Quei da prendersi dagli uffiziaii de’ diversi gradi, 
i 5 febbraio 1811, p. 124. V. Esercito. 
TRASPORTI militari. I corpi militari sono incari- 
cati di provvedere al servizio dei trasporti diretti, 
i.° luglio 1807 , n.° 198. — Indennizzazione loro 
t accordata per questo effetto, iW. — I trasporti 
delle truppe , e delle provvisioni di guerra di 
ogni genere fuori del regno, e nelle isole, do- 
vranno eseguirsi dal dipartimento della marina , 
24 novembre 1807, n.“ 3 1 5 . 

TRATTAMENTI. V. Soldi, e trattamenti. 

TRENO di artiglieria. Se ne organizza un battaglio- 
ne , 3 o ottobre 1809, p. io 32 . — Vi si stabili- 
sce un cappellano, 3 i gennaio 1811 , p. 91. — 
Se ne rettifica l’organizzazione, 11 aprile i8i3, 
p. 217. — Viene accresciuto di altre quattro com- 
pagnie destinate al trasporto degli equipaggi mi- 
litari , 2i maggio i8i3, p. 3 io. — Novella or- 
ganizzazione , e si forma un secondo battaglione, 
2 dicembre 1 8 1 3 , p. 285.' — Vien ordinata la 
formazione del reggimento del treno , 26 maggio 
1814, p- 202. 

TRIBUNALI militari. Vengono distinti in consigli 
di guerra, e di revisione. Delitti, ed individui 
soggetti alla loro giurisdizione , 3 giugno 1807, 
n.“ 149. — I militari che sono stali esentati colla 
legge de’ 4 agosto 1812 , non, debbono essere sot- 
toposti alla loro giurisdizione , 23 luglio i 8 i 3 , 
p. (Ì2. 

TRUPPE. Quelle esistenti nel regno, in luogo dei 
viveri c legua di campagna , e dei due centesimi 
rappresentanti il supplimento di quattro once di 
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; rprtne di munizione, riceveranno una indennità di 

* . • 20 centesimi effettivi per uno, e per giorno , 17 

settembre i8o8,.p. 533 - — La fornitura de' vi- 
veri di campagna in generi , si dichiara cessata, 
22 settembre 1809 , p. 846 . — - Si prescrive per 
le truppe napolitane il .trattamento di pace, 28 

• febbraio 1810, .p.- 199.: — Modo di pagare; loro 
le masse dal i.° di aprile iti avanti, 6 marzo 1810,* 
p. 216. — Modo di far loro i pagamenti * li 
marzo >1810 , p. 248. — Si prescrivono le opera- 
zioni , onde porre in regola le somministrazioni 

: ■ in natura fatte alle truppe , 22 febbraio 1811 , 
p. i 4 ‘ 2 « V, Arretrati* 

* f ‘ ' • J * ! ì » ‘ * 1 

, ■•• ••. • . U- j 

• * • 1 * * 

UFFIZI ALI di ordinanza . Non possono essere pre- 
scelti i se non dai gradi di capitano o tenente, 
cessando di esserli coloro di un grado superiore, 
i 5 luglio i 8 i 3 , p. i 5 . 

UFFIZI ALI impiegati , o soccorsi . Si prescrive loro 
di prestar giuramento , 27 marzo 1806, p. 65 . — 
v Forma del giuramento, p. 66. — Si assegnano 

* ’ ' loro dei sussidi finché non saranno impiegati, 12 

* .luglio 1806, p. 176. — Tutti quelli ammessi al 
trattamento di riforma , vengono organizzati in 
battaglione , che prenderà il nome di Battaglione 
degli uffizioli, 3 i ottobre 1808 , p. 597. — Gli 
ufnziaii esteri, che non han dritto alla datura- 

• lizzazione , sono riformati , 3 i luglio iB 1 4 ? P- 
125 . — V. Battaglione degli uffizioli , e Sovven- 
zioni. 

UFFIZIALI in campagna . Indennità , equipaggi , e 

• somministrazioni, cui han dritto , 19 luglio 18 13, 

UFFIZIALI prigionieri . Sì determina il loro tratta- 
mento , ed indennità con talune proporzioni , 23 
luglio 1810, p. 54 . ■ 


•N 
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UNIFORMI. A chi sia permesso il portarne coi con- 
trassegni distintivi decloro gradi, io ottobre 1809, 
p. 960. — Si dinotano le. persone che possono 
vestire l 1 uniforme ,* e le pene contro coloro che 
ne fanno uso senza che ne abbiano il diritto , 1 1 
febbraio 1811, p; 1 16. > — Si cambiano gli uni- 
formi per alcuni corpi dell 1 armata, 16 novembre 
i 8 i 3 , p. 233 * — ' Vengono indicati i colori pei 
diversi corpi dell 1 esercito , 11 maggio i8i4i p« 
' I 77- — Si fissano quelli delle legioni provinciali, 
29 giugno 1 B t 4 1 P* 234 1 V. Vestimento.» 

UNIONI illecite . Come punite , 22 maggio 1808 , 
n.°, i 53 , p. 4^ 2 « 

USSERI della guardia . Tal nome prende il corpo dei 
veliti a cavallo, 11 maggio i 8 i 3 , pj 280. 

UTENSILI di accampamento* Si provvede i circa la 
compra, mantenimento, e rimpiazzo di essi, 22 
settembre 1810, p. i 5 o. 


• . * : y- • ;• v/ 

. . . 

VALLONQUE ( Generale ). Si ordina I 1 erezione di 
un monumento alla sua memoria , e se ne indica 
il sito, i 5 marzo 1808 , n.° 107. 

VEDOVE de' militari. Si ordina il pagamento decoro 
assegnamenti finché la tariffa delle pensioni mU 
litari non sarà fissata, 12 luglio 1806, p. 175. 
•V.' Pensioni, 

VELITI ( Corpo de 1 ). 

A cavallo* Sua formazione , 6 marzo 1807 , 
- n.° 60 , e 22 settembre 1808 , p. 54 a. 

Fratelli di essi . I fratelli de 1 veliti , e guardie 
di onore non godono più della esenzione assoluta 
dalla coscrizione militare , se non abbiano due 
fratelli al servizio , uno dei quali ne 1 detti corpi, 
27 febbraio 1811, p. i 53 . — V. Cosciuzione. 

Leva . Ne viene ordinata una di mille e du- 
gento velili , 19 febbraio 18 11 , p. 125 . — Re- 
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golamento circa l’ ammissione , esenzione, riparli* 
zione , e rimpiazzi , ec. , 1V1. 

Refrattari veliti. Disposizioni loro riguardanti, 
i 3 febbraio 1809 , p. aia. 

Reggimento d’ infanteria. Se ne ordina la for- 
mazione di uno , aa settembre 1808 , p. 53^. — 
Idem di un secondo, i 5 luglio 1811* p. 7. 

VETERANI ( Corpo de’ ). Sua organizzazione , aa 
dicembre 1806 , p. 479- — Si stabilisce la sua 
, massa di- ordinario , 3 o giugno 1807, n.° 176. — 
Organizzazione del corpo dei veterani della guar- 
dia , 21 aprile 1809 , p. 507. 

VETERINARI artisti. Si fissa il trattamento , rango, 
indennità , e pensioni di ritiro per quelli attac- 
cati ai reggimenti, 3 o gennaio 1812, p. 193. 

VOLONTARI scelti. Questo corpo è disciolto, ed i 
ruoli son depositati negli archivi della città di 
Napoli unitamente a questo decreto, 3 i luglio 
1809 , p. 706. 

VOLTEGGIATORI della guardia. Se ne forma un 
reggimento dal duodecimo reggimento d’infanteria 
di linea , 29 settembre 1814 , p. 219. 

z 

ZAPPATORI C minatori. Organizzazione di sei com- 
pagnie di zappatori , ed una di minatori , i\ 
febbraio i8<Al , p. 219. — Se ne organizza un 
battaglione , 21 aprile 1809, p. 5 o 5 . — Si ag- 
giungne a questo la settima compagnia , 25 di- 
cembre 1810, p. 4 ^ 8 . — Formazione di un se- 
condo battaglione , a aprile 18 1 4 5 P- 108. — 
I due battaglioni si riuniscono , e formano un 
reggimento, 26 maggio r 8 1 4 1 P* 199- — L’im- 
piego di maggiore in questo reggimento viene 
annullato, a 9 giugno 18 13, p. a 3 o. V. Genio. 

FlUl. 
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PARTE SECONDA. 


DAL 20 « AGGIO l 8 l 5 AL 3 l DICEMBRE l 836 . 


Ir i 

IPMT M 


A 


Accademia di marina. Sua organizzazione , i.® 
dicembre 1816 , supplì incuto , p. i. V. Marina. 
reale. 

ACCADEMIA militare ( reale ). Viene instituita ed 
organizzata ad oggetto di somministrare degli 
individui idonei a divenire uffiziali in tutti i 
corpi dell’armata, meno per quelli del genio, 
dell artiglieria , e dello stato maggiore, i.° gennaio 
1819, p. 23 . — Suo regolamento -, 4 gennaio 
1819 , p. 48. — I congedi per gli alunni di essa 
e del collegio militare non portano sospensione 
di pagamento dei loro assegni , 5 maggio 1820, 
p. 18 1. — V. Collegio militare. 

AIUTANTI comandanti. Vengono loro sostituiti i capi 
distato maggiore, 9 agosto 1820, p. iy3, (a). 


(a) Si avverte che tutti i decreti emanati durante gli avvenimenti 
pulitici del 1820 , e propriamente dal 5 luglio al -ih marzo di detto 
«imo j debbono considerarsi come non latti. V. Atti ili governo.' 

Voi. I. 5 
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AIUTANTI del guàrda-magazzino principale dell* ar- 
. seriale ( primo , e secondo ). — • Si aboliscono tali 
cariche , e si aumenta il numero dei guarda-ma- 
gazzini di seconda classe dell’ arma stessa, 18 di- 
cembre 1882 , p. 228. 

AIUTANTI di campo . Si stabiliscono gli averi per 
quelli dei generali comandanti le divisioni terri- 
toriali , 29 febbraio 1816,. p. i 55 . — Si deter- 
mina il loro numero , ed il grado per quelli dei 
generali in attività, 4 novembre 1816, p. 342 . — 
Altre disposizioni relative allo stabilimento di essi, 
io novembre 1816 , p. 35 q , e io dicembre i 83 o, 
supplimentOj p. 17 1. — L’aiutante di campo del 
direttore generale dei còrpi facoltativi , sarà com- 
• preso negli uffiziali del genio, 21 giugno 1 833 , p. 
267. — Quello dell’. ispettore comandante della 
gendarmeria reale farà parte di una delle com- 
pagnie dell' arma stessa , 14 ghigno 1 834 > p- 
23 1. 

AIUTANTI generali . Vien suppresso questo grado , e 
coloro cne n’ erano rivestiti , riterranno, il gra- 
do ed i distintivi di colonnello, 4 giugno I ^ I 7> 
. P. 634 * .. 

AIUTANTI maggiori dell* armata. Le nomine di essi 
debbono soltanto essere approvate dal comandante 
in capo , essendo commessioni , e non ascensi , 
8 febbraio *817, p. 204. — Debbono essere pre- 
scelti dalla classe dei tenenti’, pei battaglioni di 
riserva dei reggimenti d’ infanteria di linea ; in 
quelle dei tenenti e capitani , pei battaglioni at- 
tivi , 1 febbraio 1818, p. 79. 

AIUTANTI maggiori generali de’ volontari siculi. V. 
Sicilia , Volontari siculi. 

AIUTANTI reali. Nomina di S. A. R. il Conte di 
Lecce ad aiutante reale , 12 novembre i 83 o , 

supplirnento , p. i 5 i. 

AIUTANTI sotto- uffiziali. Si accorda il grado effettivo 
di sotto-tenente a coloro fra essi cilene aveano 
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la graduazione, 5 novembre i8ry , p. 33 1 . — 
Godranno del soldo stabilito nelle tariffe pei ri- 
spettivi corpi o che siano proprietari, o al segui- 
to ; eccettuati quelli al seguito di quei corpi pei 
quali le tariffe dividono il soldo in due parti , 5 
novembre 1819, p. 479* 

ALABARDIERI (Compagnia di). Sua formazione 
ed attribuzioni, 4 agosto 18 1 5 , p. 98. — Lesi 
addicano altri individui , 29 agosto 1 8 1 5 , p. 
aa 5 . — Le piazze di semplici alabardieri saranno 
esclusivamente conferite a’ sotto-uffiziali meritevoli 
dell’ esercito , e di preferenza a quelli della guar- 
dia , 3 maggio 1817 , p. 6 a 5 . — Si aboliscono 
le compagnie degli alabardieri di Napoli , e Si- 
cilia , 21 giugno i 833 , p. 263. -T—V. Compa- 
gnia delle reali guardie del corpo. 

ALFIERI. Si fissa l’anzianità di quelli venuti da 
Sicilia , 3 maggio 1816, p. 293. — Si stabilisce 
l’ anzianità di quelli reintegrati in qualità di 
sotto-tenenti nei corpi dell’esercito, 20 luglio 1816, 
p. 64. — Là loro classe vien ripristinata. Da 
questo grado si ascende a quello di secondo te- 
nente , 16 dicembre 1823, p. ^45 » - , 1 . . 

ALFIERI e tenenti di vascello. V. Marina reale. 

ALLIEVI militari ( Battaglione degli ). Vien disciolto. 
Gli alunni saranno versati nella reale : accademia 
militare , e nelle scuole militari , 1 gennaio 1819, 
p. 33 . — V. Battaglione reale degli allievi mi- 
litari. 

ALLOGGI militari. Gli agenti della percezione sono 
esenti dagli alloggi nel senso dell’ articolo 100 
del decreto del 3 o giugno 1807, 1 6 agosto i 8 i 5 , 

J >. i 58 . — Vengono fissati ed indicati quali al- " 
oggi debbono essere a carico dell’ erario, quali 
delle provincie e quali de’ comuni; e si provvede 
a quanto altro occorre in proposito , Avocandosi 
tutte le disposizioni contrarie a questo decreto, 24 
novembre 1816, p. 379. — L’enunciato decreto 
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viene applicato a’ reali domini oltre il faro, -27 
novembre 1818 , p. 4 ° 3 . — Si approva la tabella 
die fissa la competenza degli alloggi in locali ed 
in mobilio , sia ne’ padiglioni militari , sia a ca- 
rico dei comuni per gli uffiziali in attività di 
servizio $ e si provvede alla divisione delle in- 
dennità , 17 settembre 1818 , p. 193. — Per sup- 
plire alle spese che occorrono per lo alloggia- 
mento degli uffiziali austriaci , viene aumentata 
la imposizione fondiaria delle case della città di 
Napoli, 3 i luglio 1822 , p. 4 i. — Si stabiliscono 
le competenze per gli uffiziali dell’ armata di mare, 
che potessero avervi diritto * 22 marzo 18 15, p. 
107. — Si aumenta V alloggio pei maggiori co- 
mandanti battaglioni isolati, 27 giugno 1827, p. 
a44* — L 1 alloggio delia gendarmeria reale .vieti 
messo a carico delle provincie , 3 o agosto 1827, 
p. ,i 32 . — Viene approvato il regolamento per 
gli alloggi degli uffiziali con le corrispondenti 
tariffe e modelli , e sarà messo in vigore dal 1 
gennaio 1837 ? continuando ad avere osservanza 
la parte soltanto del regolamento medesimo , die 
riguarda la spettanza degli alloggi in natura di 
•ogni classe di militari , già messa in osservanza 
in virtù di precedente sovrana risoluzione dei 
a 5 giugno ultimo , rimanendo abrogate tutte le 
leggi , e disposizioni contrarie alle prescrizioni 
dell’ enunciato regolamento , 24 settembre i 835 , 

p. 4 * 

LÀ corte militare. Vien creata colf approvazione 
dello statuto penale militare , 20 gennaio 1819 , 
p. 95. — Si provvede alle spese di officio di essa, 
i 4 maggio 1819, p. 343 . — Le si assegnano 



getti corrisponderà col ministero di grazia e giu- 
stizia , 8 agosto 1826, p. 84 . — Piano organico 
della medesima, 12 marzo 1 833 , p. 53 . — Le 
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si riuniscono le attribuzioni della giunta di anzia- 
nità , la quale rimane abolita , -za luglio i 833 , 
p. 12. !. 

ALTER-cgo. V. Misfatti. 

ALUNNI degli ospedali militari deir armata di terra. 
Si fissa il loro numero da addirsi ne’ detti stabi- 
limenti , 9 gennaio 1829, p. 12. — Il ministro 
segretario di Stato della guerra e marina vien 
facoltato a determinare il numero di detti alunni, 
3 i marzo i832 , p. iz 3 . 

ALUNNI del collegio di marina. V. Marina reale. 

ALUNNI del collegio militare. Si stabilisce provviso- 
riamente il loro numero, 17 aprile i 83 a , p. 
i 43 . — V. Collegio militare. 

ALUNNI del genio , e di artiglieria. Gli alunni del 
collegio militare prescelti per servire nell' arti- 
glieria e nel genio , vi passeranno colla denomi- 
nazione di alunni , e di alfieri cogli averi corri- 
spondenti agli alfieri di fanteria , 16 dicembre 
i 833 , p. 445 . 

ALUNNI delle scuole militari. Destino di quei del- 
l’abolita seconda scuola militare di Morreale , 3 o 
dicembre i 83 o , p. 90. 

AMMINISTRAZIONE del regio canale di Sar/10. V. 
Canale di Sarno. 

AMMINISTRAZIONE del regno. Si ordina di con- 
tinuarsi provvisoriamente con lo stesso metodo e 
sistema della cessata occupazione militare in tutti 
i rami di essa, 22 maggio i8i5 , p. 5 . 

AMMINISTRAZIONE di marina. V. Marina reale. 

AMMINISTRAZIONE militare. Si approva un rego- 
lamento , ed i modelli ebe vi sono annessi , 18 
dicembre 1816 , p. 29 , supplimento. — ■ Si prov- 
vede circa la cauzione che debbono fornire i 
gestori di essa, i 3 marzo 1818, p. 172. — Ol- 
tre delle cauzioni determinate dallo antecedente 
decreto de’ i 3 marzo per la sicurezza degli ap- 
palti militari , si prescrive al bisogno un obbligo 
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del fornitore dì rilasciare , sino allo esaurimento 
della intera somministrazione, l’importo di una 
determinata quantità di consegna equivalente alla 
cauzione da fornire, 20 agosto 1818, p. 1 4 1 - — ■ 
I contratti per servizi di essa vengono dispensati 
sino a tutto dicembre di questo anno dalle for- 
malità prescritte dai regolamenti , a 5 settembre 
1820 , p. 389. — Si approva la novella ox-di- 
nanza per l’ amministrazione militare, e le a 3 
tabelle che la seguono , 29 giugno 1824 ? SU P~ 
plimento , in un volume separato, p. 3 . V. Or- 
dinanza delC amministrazione militare. Si appro- 
vano le novelle tabelle pei generi di vestiario 
corrispondenti ai diversi corpi dell’ armata , a 
giugno i 833 , p. 170. 

AMMIRAGLIATO (Diritti di). V. Marina reale. 

AMNISTIA. Si accorda a’ disertori che si presente- 
ranno a tutto il 3 o settembre di questo anno , 
17 luglio 1817 , p. 47 * — Idem a’ disertori di 
terra e di mare, che si presentino a’ loi’o corpi 
pel di io del prossimo agosto , 24 luglio 1820, 
p. i 38 . — S. M. accorda un’ amnistia relativa- 
mente agli avvenimenti di luglio con alcune ec- 
cezioni ai soggetti, e di delitti, 3 o maggio 1821, 
p. 90 , e 28 settembre 1822 , p. 124* V. Ani 
sovrani — Indulto , e Sicilia. — Viene accordata 
ai disertori , ed ai refrattari della leva dell’ anno 
1823, 17 gennaio 1825, jp, 38 . — Idem a quei 
dell’armata di terra , e di mai'e , ed a’ refrattari 
delle scorse leve, i 3 agosto 1827, p. 78. — Amnistìa 

•' in favore di talune specie di condannati, 21 maggio 
* i83i, p. 161 — Idem a’ condannati per la così 

detta causa di Monteforte , 3o maggio i83i , 

andrieE' ( Pietro ). V. Navigazione a vapore. 

ANNI di servizio degl’ individui dei corpi della reai 
marina. V. Marina reale. 

ANZIANITÀ’. Quella degli uflìziali del disciolto eser- 
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cito napolitano debbe ritenersi come incomin- 
ciata da 23 maggio ultimo , allorché degli ulfi- 
ziali in pari graao dello esercito di Sicilia con- 
corrono con essi per cornando, ed avanzamenti, 
5 agosto i8i5, p. 99. — Si stabilisce Fautichità 
degli alfieri venuti aa Sicilia , 3 maggio 1816, 
p. t) 3 . — Idem quella degli alfieri reintegrati in 
qualità di sotto-tenenti ne’ corpi dell 1 esercito , 
20 luglio 1 8 1 6 , p. 64 * — Si regola F antichità 
per coloro che dalle legioni provinciali sono ri- 
tornati a 1 reggimenti di linea, i 5 settembre 1819, 
p. 3^. — Modo di stabilire quella degli uffizia- 
li , che dal ritiro passano all 1 attività , 8 ottobre 
1825, p. 166. — Norme per la fissazione dell 1 a n- 
lichità degli ufliziali dell' armata , i 5 settembre 
1820, p. 68. 

ANZIANITÀ’ di servizio con soprassoldo . In quali 
casi ed in quale proporzione abbiasi ad accordare 
il soprassoldo per anzianità di servizio , 16 Feb- 
braio 1823 , p. 72. — Stabilimento di essa per 
ogni sotto-uffiziale da primo sergente inclusiva- 
mente in sotto , e per ogni tamburo , pifFaro , 
trombetta , artefice e soldato r ed i [istituzione di 
una medaglia di onore per compensarne la lode- 
vole durata , a 3 dicembre i 83 q , supplimento 9 
al 1 835 , p. 178. 

APPALTI militari . Nelle cause ad essi relative si 
procede come per afFari urgenti , 9 dicembre 
1819, p. 671. — V. Gestore delle amministra- 
zioni. — Ordinanza dell* amministrazione militare . 

APPALTATORI. Divieto di sequestrarsi ad istanza 
dei privati le somme dovute dalle diverse ammi- 
nistrazioni dello Stato agli appaltatori delle opere 
pubbliche , a aprile i 83 a , p. 124. 

APPODERATI de* corpi di fanteria. Disposizioni ad 
essi relative, 10 dicembre i 83 o , p. 171. 

APPODERATI militari in provincia. Loro abolizione, 
e si provvede al modo come pagarsi i militari senza 
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truppa dal primo di maggio in poi, 7 marzo i8a3, 

S . i3o. 

ATA di Napoli, e di Sicilia. Si forma di esse 
un solo esercito, >4 giugno i8i5, p. 18-V. Eser- 
cito. Quei dell' armata di Sicilia passando dall’ at- 
tività al corpo dei veterani, o alle piazze, perdono 
il soldo di Sicilia , 2 gennaio 1818 , p. 7. — I 
militari figli di truppa , derivanti da famiglie na- 
politane, quantunque procreati altrove , e che du- 
rante la occupazione militare han servito in Si- 
cilia , saranno considerati come nati nel regno , 
e godenti di tutti i henefizi , 26 giugno 1818 , 
p. 338. 

ARMI. La introduzione di armi da fuoco , da punta, 
e da taglio , del pari che le palle , bombe , e 
granate è proibita ne’ reali domini, 6 ottobre 1817, 
p. 235. 

ARMIERI e pompieri. V. Artiglieria. 

ARMIGERI provinciali. Si assegnano delle squadriglie 
di essi a ciascuna provincia, 4 dicembre 1817, p. 
388. — Loro forza, ivi. Metodo di ammessione , di 
congedi, di riviste, e di pagamento del loro soldo, 
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golamento per la loro amministrazione , e conta- 
bilità, 20 ottobre 1818, p. 3o3. — Loro suppres- 
sione , ed uso dei fondi addetti al loro manteni- 
mento , 23 dicembre 1822, p. 273. — Si ordina 
di pagarsi loro i soldi pel servizio prestato dopo 

10 scioglimento di essi per tutto marzo , 2 marzo 
j823 , p. 245. — Idem per lo mese di aprile, 23 
maggio 1823 , p. 262. — Son conservati a tutto 

11 corrente mese , 4 luglio 1823 , p. 2, cd 8 ago- 
sto , p. 27. . 

ARROLAMEINTI volontari. V. Esercito. — Recluta- 


mento. 

ARTEFICI. Quei della fabbrica d’ armi della Torre 
dell’ Annunziata sono ammessi a de'benefizì, onde 
incoraggiarli, 8 febbraio 1817, p. 195. — Pre- 
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m! , pensioni di ritiro , modo di ottenerli , ivi 
p. iqo. V. Artiglieria. 

ARTEFICI cannonieri. V. Artiglieria. , c Parco di 
artiglieria. 

ARTIGLIERI littorali. V. Artiglieria. 

ARTIGLIERIA ( Corpo reale di ) Formazione organi- 
ca di questo corpo , 18 novembre 1816, e 17 di- 
cembre 1826 , p. 388 , e 3 oo. — Sua riorganiz- 
zazione , 21 giugno 1 833 , p. 218. — Vien com- 
posto di uffiziali addetti al materiale dell’ arma- 
ta ; di due reggimenti di artiglieria a piedi 5 di 
una compagnia di artiglieria a cavallo , di una 
brigata di artefici ; di un corpo di artiglieri lit- 
torali, di un battaglione del treno , e di un corpo 
politico, ivi V. Corpi facoltativi. 

fiutante segretario ed amanuense destinati allo 
stabilimento della Mongiana. Continueranno a per- 
cepire il soldo., che attualmente godono, 21 giu- 
gno i 833 , p. 267. 

Amministrazione contabile. Regolamento analo- 
go , 25 settembre 1820 , p. 3 gi. V. Ordikanza 
dell’ amministrazione militare. 

Armieri c pompieri. Si fissa il prcst dovuto ai 
solto-uffiziali e soldati delle brigate di artefici , di 
armieri e pompieri, 4 febbraio 1818, p. n4- 

Artefici ( Brigata di ) Sarà forte di quattro com- 
pagnie, cioè due di armieri, una di artefici, e 
la quarta di artefici pontonieri, 21 giugno i 833 , 
p. 225 . — Sua composizione , ivi. Il quartier-ma- 
stro , e T uffiziale di dettaglio saranno prescelti 
dalla classe degli aiutanti , ivi. Il sarto ed il cal- 
zolaio riceveranno il presi di un carlino al giorno, 
21 giugno i 833 , p. 266. — Il seguito degli artefi ci 
armieri , vien fuso nelle compagnie suddette, ivi. 

Artefici pontonieri. Se ne forma una compa- 
gnia , 24 agosto 18 1 5 , p. 207. V. Artefici ( Bri- 
gata di ). 

Artiglieri litiorali. Loro organizzazione e ser- 
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vìzio , agosto 1816 , p. ' 209. * — Regolamento 
•sulla organizzazione, annoiamento, esenzione, istru- 
zione , e servizio del corpo di artiglieria littora- 
le, 26 gennaio 1 83 1 , p. 58 . — Fissazione della 
durata del servizio di quei volontariamente arro- 
lati , per aver diritto al ritiro colla corrispondente 
pensione di giustizia , 24 giugno i 83 a . p. 218. — 
Vien confermata la organizzazione stabilita dal de- 
creto e regolamento de 26 di gennaio i 83 i , 21 
giugno i 833 , p. a 3 1. — Destinazione degf indi- 
vidui del detto corpo, ivi. Si provvede al destino 
de’ 4° individui che ora si trovano aggregati in 
Sicilia a 1 veterani di quella compagnia , 21 giugno 

i 833 , p. 265. 

Artiglieri veterani (Brigata di ) Vien disciolta: 
gl’ individui di essa comporranno le compagnie 
di deposito dei due reggimenti di 'artiglieria a 
piedi, e continueranno a percepire gli stessi averi, 
ed assegni , che attualmente godono : i superanti 
rimarranno al seguito sino a che non sarà esaurito 
il loro numero , 21 giugno i 833 , p. 265. 

Artiglieria svizzera. La batteria svizzera rimar- 
rà organizzata come trovasi attualmente, 21 giu- 
gno i 833 , p. 223 . 

Calibri. Si stabilisce quello dell’ armata di ter- 
ra, e si fissano le dimensioni di tu tt’ altro che ri- 
guarda le bocche a fuoco , ed i diversi proietti , 
6 giugno i 832 , p. 233 . V. Ordinanza dell* am- 
ministrazione militare , alla p. 379.'' ‘ 

Cannonieri artefici. Se ne formano due compa- 
gnie , 24 agosto 1 8 1 5 , p. 2o3 • 

Capitani a vita. Continuerà tal classe a rima- 
nere nell 1 artiglieria sino a che esisteranno gli uf- 
fiziali , che attualmente ne fanno parte, 21 giu- 
gno i 833 , p. 266. 

Capitani tenenti che fan parte degli stati mag~ 
giuri de due reggimenti di artiglieria. Loro desti- 
nazione , 21 giugno i 833 , p. 219. 


* 
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Cappellani. I due cappellani , uno addetto alla 
fabbbrica di armi della Torre dell’Annuuziata , 
e l’altro allo stabilimento della Mongiana, per- 
cepiranno gli averi che attualmente godono , ai 
giugno 1 833 , 266. 

Cavalleria. Si forma una brigata di artiglieria 
a cavallo , a 4 agosto i 8 i 5 , p. 3og. V. Guardi* 
reale. — Si aboliscono le due piazze di secondi te- 
nenti nella mezza brigata dell' artiglieria a cavallo 
della guardia , 18 luglio 1828 , p. i 5 . — • Viene 
abolita la detta mezza brigata di artiglieria a ca- 
vallo, e se ne organizza una compagnia , 12 mar- 
zo i 833 , p. 43 - — Si riorganizza tal compagnia 
per servire una batteria di campagna di otto boc- 
che a fuoco, 21 giugno i 833 , p. 224 — Il capitan- 
tenente della stessa avrà cura del materiale della 
batteria , ivi. — Un aiutante, due secondi sergenti, 
e due caporali verranno addetti al trèno, ivi. 

Compagnie di deposito de’ reggimenti di arti- 
glieria. Si formeranno cogl’ individui della bri- 
gata artiglieri veterani , la quale rimane sciolta , 
21 giugno i 833 , p. 205 . — Gli uffiziali che vi" 
si addiranno, saranno prescelti dalla classe degli 
aiutanti, ivi. — L’amministrazione di siffatte compa- 
gnie sarà affidata ai rispettivi consigli di ammini- 
strazione de’ reggimenti cui appartengono , ivi. 

Consigli di amministratione . Abolendosi il con- 
siglio centrale , e la carica di cassiere del ma- 
teriale di artiglieria , sono in di loro vece instal- 
lati i consigli di amministrazione, i.° agosto 1829, 
p. 69. — x consigli di amministrazioue dei due 
reggimenti di artiglieria risederanno in Napoli , 
stabilendosene uno eventuale in Palermo pei di- 
staccamenti della Sicilia, 21 giugno 1 833 , p. 266. — > 
La formazione di quei delle novelle direzioni del- 
l’artiglieria , e del genio avrà luogo nel dì i.° di 
gennaio i 834 , i 3 luglio i 833 , p. 7. 

Corpo politico di artiglieria. Compimento della 
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sua organizzazione, 21 dicembre i 8 i 5 , p. 620.— 
Sua novella composizione, e destinazione degl'indi- 
vidui che vi sono addetti, 21 giugno i 833 , p. a 3 ,i. 

Esuberanti individui. Disposizioni per gli aiu- 
tanti ed altri individui che nella novella organiz- 
zazione rimarranno esuberanti, 23 dicembre 1822, 
p. 2 ^ 5 . 

Giunta centrale. Formazione di una commessio- 
ne sotto tale denominazione, 11 gennaio 1816, 
p. 18. 

Maggiori addetti a' due reggimenti di artiglie- 
ria. Vengono compresi tra questi uffiziali supe- 
riori i comandanti le brigale di campagna, il mag- 
giore Garofalo allo stato maggiore , e quello pres- 
so la direzione generale dei corpi facoltativi , 21 
giugno i 833 , p. 265. 

Parco di artiglieria, ed artefici cannonieri. Nuova 
pianta organica , 7 ottobre 1823 , p. i 3 i. 

Premi per gli artefici nelle officine di armi. Si 
confermano gli antichi , e se ne propongono dei 
novelli, 11 gennaio 1816 , p. 16 V. Artefici. 

Reggimenti di artiglieria a piedi. Se ne forma- 
no due sotto la denominazione di Re , e Regina, 
24 agosto 1 8 1 5 , p. 199. — Vengono riorganiz- 
zati, 11 dicembre 1826 p. 3 oo. — Altra orga- 
nizzazione dei detti reggimenti, 21 giugno i 833 , 

E . 220. — Ognuno di essi si comporrà di quattro 
rigate , ciascuna di quattro compagnie, più due 
compagnie di deposito , ivi. Le batterie rimangono 
fissate ad otto pezzi di campagna. In tempo di pa- 
ce due compagnie serviranno una batteria. Gli 
artefici in legno , ed in ferro , si prenderanno dalla 
brigata artefici, ivi p. 221. *-r- Delle 16 compagnie 
di ciascun reggimento, otto saranno destinate al 
servizio delle batterie di campagna , e le altre 
otto , del pari delle due di deposito , al servizio 
di piazze , ivi, p. 223 . — Il sarto ed il calzolaio 
de’ ripetuti reggimenti, riceveranno il presi di un 
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carlino al giorno , come artiglieri di 3 .* classe , 

ivi p. 265. 

Revisori di anni. Si aumenta provvisoriamente 
a cinque il numero di essi che trovasi fissato a 
quattro , 18 marzo 1 834 s p. ioir. 

Scuola di applicazione. Sarà diretta da uno dei 
due colonnelli dei reggimenti di artiglieria , ai 
giugno i 833 , p. a 65 . 

Secondi tenenti. Disposizioni riguardanti quelli 
che trovansi al seguito, 18 luglio 1828, p. i 5 . 

Servizio del corpo di artiglieria. Vien regolato 
20 luglio 1819, p. 53 . 

Sotto-direzioni. Si fissa la residenza pei sette 
direttori , e si distribuiscono le diciannove sotto- 
direzioni del materiale di artiglieria , 7 settembre 
1820 , p. 438 . 

Spese di ufficio. Si assegnano ducati venticinque 
mensuali a ciascun reggimento, 28 agosto 1817, 
p. 147. — Assegnamento di esse agli uffiziali su- 
periori di questo corpo, 3 i gennaio i 8 a 3 , p. 
5 y . — V. Ordinanza dell’ amministrazione militare. 
Si stabilisce la indennità a’ sotto-ispettori dell’ar- 
tiglieria , 20 agosto i 833 , p. 172. 

Tariffe degli averi in danaro spettanti al corpo 
reale di artiglieria , 20 luglio 1819 , p. 71. — 
V. Ordinanza dclF amministrazione militare. — Ta- 
riffe. 

Treno di artiglieria. Sua organizzazione, i 5 ot- 
tobre 1816, p. 321 . V. Treno e regi bagagli. Abo- 
lizione delle divisioni del treno di Casa reale, 12 
marzo i 833 , p. 43 - — Organico del battaglione 
del treno. Vien composto di sei compagnie, delle 
quali due con cavalli per servire due Latterie in 
Napoli , due con muli pei trasporti e per 1 ’ ar- 
tiglieria di campagna, una di muli in Sicilia, cd 
una di deposito , 21 giugno i 833 , p. 226. — 
Sua composizione , ivi. Le reclute nella compa- 
gnia di deposito non oltrepasseranno giammai il 
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numero stabilito di quaranta, i ivi, p. a 3 o. — Gli 
uffizioli , e solto-uffiziali della sesta compagnia 
saranno smontali : i poletri vi si addiranno a te- 
nore delle circostanze , ivi. Il caporal trombetta 
riceverà il prest di grana venti al giorno , e l’ar- 
miere quello stesso cne si corrisponde agli armieri 
di artiglieria, ivi. — Il battaglione suddetto dovrà di- 
pendere dal comando del direltor generale dei cor- 
pi facoltativi , e si presterà sempre a quanto gli 
verrà ordinato da’ comandanti ni artiglieria pel 
servizio,, istruzione, ec , ivi, p. 266. 

Uffizioli addetti al materiale di artiglieria. Loro 
destinazione, 21 giugno i 833 , p. 218. 

ARTIGLIERIA di marina. V. Marina reale. 

ARTIGLIERIA Svizzera. V. Artiglieria. 

ASCENSI. Si regola la promozione da} grado di co- 
lonnello a quello di maresciallo di campo , 20 
- gennaio 1818 ; p. 5 y. — Vien sanzionata la de- 
cretazione del parlamento circa gli ascensi, 28 no- 
vembre 1820 , p. 4 ^ 7 - — Stabilimento di taluni 
gradi progressivi a ciò relativi , 16 dicembre 1823, 
p. 46 i. V. Alfieri — Brigadieri — Capitani, e Te- 
nenti. — Regolamento per gli ascensi militari , i 3 
aprile 1828, p. 80. — Disposizioni risguardanti i 
generali attivi e sedentanei , ivi , p. 82. 

ASPIRANTI guardia marina. V. Accademia reale di 
marina. 

ASSIENTI. Se ne ordina la ripristinazione per lo ser- 
vizio degli arsenali di marina, i 3 novembre i 8 i 5 , 
p. 4 ^ 8 . 

ASS 1 ENTISTA generale dei viveri della reai marina. V. 
Provveditore generale dei viveri della reai marina. 

ASTA pubblica V. Contratti militari. 

ATTI di governo. Se ne determina la formola del ti- 
tolo , 18 luglio 1820, p. io 5 . — Si richiama in 
vigore la legge del dì 8 agosto 1816, relativa alle 
associazioni segrete, 28 marzo 1821 , p. 9. — Re- 
stano annullati tutti gl’impieghi, graduazioni, de- 
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corazioni e preminenze accordale dopo il di 5 
luglio 1820 sino alla istallazione del governo prov- 
visorio , 3 aprile 1821 , p. 25 . — Viene annul- 
lato quanto si è fatto dal 5 luglio 1820 al u 3 di 
marzo p.° p.°, 6 aprile 1821 , p. 33 . 

ATTI sovrani. S. M. il Re comunica con una lettera 
a S. A. R. il Duca di Calabria le idee de’ sovra- 
ni alleati sugli ultimi avvenimenti di Napoli , 28 
gennaio 1821 , p. 1. — Manifesta con una pro- 
clamazione a’ popoli del suo regno 1’ oggetto del- 
1' armata austriaca che si avanza , ed il modo co- 
me debbono ^riguardarla ed accoglierla , 23 fel>- 
braio 1821, p. 4 - — Palesa S. M. a’suoi popoli 
per mezzo di una proclamazione i benefici senti- 
menti di cui c animata , e l’oggetto delle sue pri- 
me cure per formare la loro felicità , i 5 maggio 
1821 , p. 65 . — Si stabiliscono le novelle basi del 
governo ne’ reali domini di qua e di là del faro, 
26 maggio 1821 , p. 68. — S. M. accorda un'amni- 
stia relativamente agli avvenimenti dj luglio 1820, 
3 o maggio 1821 , p.- 90. — V. Amnistia. — Reg- 
genza del regno dura nte 1 ’ assenza di S. M. dai 
suoi reali domini , 24 settembre 1829 , p. 89. — 
Proclamazione di S. M. il Re Febdinando II ai 
popoli del suo regno , 8 novembre i 83 o, suppli- 
mento , p. 1 43 - — Conferma di tutte le autorità 
nello esercizio delle rispettive funzioni , 8 novem- 
bre i 83 o , supplimento , p. i 45 . — Indulto a fa- 
vore de’ condannati per reità di stato, e di coloro 
che trovami esclusi civili o militari , 18 dicem- 
bre i 83 o , supplimento , p. 180. 

AUTORITÀ’ militari. Si proibisce loro di accordare 
agl’ individui de’ rispettivi corpi graduazioni mag- 
giori di sotto-uffiziali , i° febbraio 1818, p. 78. 

AVANZI di dispensa risparmiati dagli equipaggi dei le- 
gni da guerra , V. Mah ina reale 

AVERI. Si stabiliscono quei da percepirsi dagl’indi- 
vidui del novello battaglione de’ zappatori mina- 
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lori , 18 agosto i 83 i, p. 48. — Idem dagl’ impie- 
gati amministrativi della reai marina , 2 4 gen- 
naio 1882, p. 43. — Si (issano gli averi da per- 
cepirsi dal capo maniscalco del reggimento lan- 
cieri reai principe Ferdinando, 7 aprile i83a, 
p. 1 3 1 . — Idem dagli uffiziaii destinati ne’ con- 
sigli di guerra di guarnigione, 11 luglio i833,p.4- 
AVVENIMENTI politici V. Atti sovrani. — Periodo 
del 5 luglio i8»o al 2 3 di marzo 1811. 

B 

BAGNI dei servi di pena. Disposizioni relative al co- 
mando di essi , ed agli averi corrispondenti, 3i 
maggio 1822, p. 3 oo. — Nuova piauta organica 
di essi e degl’individui addetti , 7 ottobre 'i8a3 , 
p. i 3 g. — V. Servi di pena . — Per i bagni di Pe- 
scara e Cotrone , si destinano dé'professori locali 
con gratificazione mensuale invece di quei della 
reai marina , 1“ giugno 1824, P- 2 94 > — Si prov- 
vede al servizio divino ne’ bagni de’ servi di pena, 
i 5 gennaio i 8 a 5 , p. 3 a. — Riduzione della pena 
pei condannati a vita ne’ domini di quà del faro 
8 febbraio i 8 a 5 , p. 58 . — Idem per quei deno- 
mini al di là , 26 maggio 1825 , p. i 5 i. — Si 
prescrive che nel forte dell’ isola d' Ischia sia sta- 
bilito un bagno , ed un ospedale pei condannati 
infermi, 11 settembre 1826, p. i 35 . — Stabili- 
mento degli oggetti di dotazione e deposito dei 
bagni , 18 agosto i 83 i , p. 4 2. — Doveri del cap- 

I ieilano destinato nel bagno di Nisida , 22 settem- 
ire i834 1 P- So. — Si aumenta la gratificazione 
mensuale ai cappellani locali addetti a’ bagni dei 
servi di pena in Procida , ed Ischia , 16 dicem- 
bre i836, p. io3. — V. Marina reale. 

BAGNI ed ergastoli. V. Marina reale. 

BAGNO de' servi di pena in Nisida V. Marina reale. 
BANDE di musica militare. V. Infanteria. 
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BANDIERA. V. Marina reale. 

BARDATURA e ferratura. Se ne stabilisce una massa 
pei corpi del treno di artiglieria della guardia , 
e della linea , facendo eccezione al decreto che 
1’ lm supprcssa per gli altri corpi , 22 febbraio 
ibi6, p. i 45 . — Si modifica l'assegno portato 
nella tariffa n.° 2 annessa al decreto de’ 21 di- 
. cembre 1816 per la cavalleria , 28 agosto 1817, 
p. 146. - Vien stabilito in un modo più preciso 

1 uso , cui debba servire 1’ assegno di bardatura 
e ferratura, ed il comparto di esse ne’ diversi og- 
getti di esito al (piale è destinato pel treno delTa 
guardia e della linea , regi bagagli , e cavalleria 
della guardia e della linea , 6 novembre 1817 , 
p. 335 . — Si regola il servizio di vestiario , di 
grande equipaggio, e bardatura dell’esercito, 21 
novembre 1818, p. 391. — V. Ordinanza del. 
I amministrazione militare. 

BASI [MENTI da guerra. V. Marina reale. 

lì A^rr vi u ivi i t> r della rCnì marina - V - Carina reale. 

bASIIiuJIjW il mercantili. — Abolizione del diritto di 

riattazione imposto su i legni esteri , 20 agosto 
1827 , p. 85 . — L’atto di riconoscimento natu- 
ralizza i navigli acquistati nell’estero, 17 dicem- 
bre 1827, P- 257. 

BASTIMENTO di guardia nel molo di Napoli. V. Ma- 
rina reale. r 

BASTONI. Divieto de bastoni da primo sergente in 
giu in tutto il reale esercito , i3 novembre i 83 o, 
p. 1 53 - 

BAT PAGLIONE degli uffizioli. Si abolisce quello or- 
ganizzalo nell’ Aquila , 2 aprile 1801 n m 

BATTAGLIONE ddla 7 Cal marina - V - Marina reale. 

BAI PAGLIONE macedone. Vien disciolto, 1 6 agosto 
1820 , p. 181. h 

BAI TAGLIONE reale degli allievi militari. Viene or- 
ganizzato sullo stabilimento che portava il nome 
di Scuola di morte, 11 gennaio i8i6,p. 65 .— 

Noe. I- 6 
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Composizione, ivi. • — Ammessione , p. 70. — Am- 
ministrazione , p. 72. — Assegni, p. 76. — Ave- 
ri , p. 8i. — Servizio degli allievi , p. 89. — 
Infermeria, p. 90. — Funzioni degli uffiziali , e 
degli altri impiegati , p. 91. — Passaggio degli-al- 
lievi da una classe all’altra , e loro sortita ne’cor- 

F i facoltativi , 6 maggio 1816, p. 299. — Si fissa 
anno scolastico , ed il metodo degli esami , 6 
giugno 1816 , p. 339. 

BATTAGLIONI di cucciatovi. V. Cacciatori ( Batta- 


glione di ). 

BATTAGLIONI esteri. Loro nomenclatura , 12 apri- 
le 1820 , p. 25 i. — V. Infanteria. 
BATTAGLIONI provvisori. Loro scioglimento , e ri- 

f iartizione degl’ individui fra i diversi corpi della 
inea , 18 luglio 1820 , p. 108. V. Infanteria. 
BATTERIA di coste. Organizzazione della forza per 
la loro custodia, e servizio, agosto i8i5 , 


p. 209. 

BAT l’ERIA di S . Antonio in Gaeta. Armamento della 
casa matta di detta Latteria, 29 settembre i 832 , 
p. 120. 

BERSAGLIERI. Si abolisce il 4 *° battaglione , i\ 
maggio 1821 , p. 63 — V. Infanteria. 

BIBLIOTECA della rcal marina. V. Marina reale. 

BRIGADIERI. Viene abolito il decreto de’ 19 giugno 
1817 col quale la carica di brigadiere era riguar- 
data come termine di onorevole carriera milita- 
re ec. Da oggi innanzi il grado di brigadiere sarà 
il primo grado degli uffiziali generali , 16 dicem- 
bre .182.3 , p. /j 5 1 - — V. Uffiziali generali. 

BRIGANTINO Principe Carlo. — V . Marina reale. 

BRIGANTI. Vien loro condonata 1 ’ azione penale pei 
fatti diretti contro il cessato governo. Commessio- 
ne che accetterà la loro presentazione , i.f giu- 
gno 181 5 , p. i 5 . — Abolizione delle liste di for- 
giudica, e si ordina il modo di procedimento con- 
tro di essi , p. 17. — -Si proroga il termine della 
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loro presentazione , 12 luglio i8i5 , p. 39. — 
V. Malviventi. 

BUTERA ( Principe di ) V. Navigazione a vapore. 

c 

CACCIATORI a cavallo , e pionieri. Formazione di 
due compagnie, e due di pionieri , 22 agosto i8i5, 

S . 192. — V. Guardia reale. 

IATORI nazionali. Se ne formano quattro bat- 
taglioni con la denominazione di 1*, 2", 3 “ e 4 ° » 
battaglioni nazionali , f\ luglio 1823, p. 4- — 
Organizzazione del quinto battaglione cacciatori , 
i° febbraio 1827, p. 96. — Formazione del sesto 
battaglione, 3 gennaio 1828, p. 1. — V. Infan- 
teria 

CACCIATORI nazionali a cavallo. Se ne organizzano 
due divisioni, 9 dicembre 1819, p. 606. 
CADETTI. Si fissa il soldo di quelli impiegati nei 
corpi di nuova formazione, 21 dicembre 18 1 5 , 
p. 619. 

CAMBI delle recluto. Requisiti die debbono avere gl’in- 
dividui destinali per cambi , 22 ottobre 1828, p. 

1 35 , e 6 marzo 1 834 » P* i 3 o. — Permesso accor-’ 
dato alle reclute di leva ammesse nel corpo di 
gendarmeria di poter presentare dei cambi , 2 
maggio i 83 o, p. i 36 . , V. Leva. — Le quistioni 
che possono sorgere tra le reclute di leva , ed i 
loro cambi, saranno definite da’consigli d’ inten- 
denza preseduti dagl’intendenti, 19 settembre i 836 , 
p. 5 o. — V. Consigli di reclutazìonc. 

CAMPO di marte. Si ordina la vendita della metà 
del fondo così denominato , 17 aprile 1821 , 

p. — Idem dell’intero fondo, 24 aprile 1821, 
p. 5 i. ' 

CANALE di Sarno. Disposizioni per ripianare i de- 
biti contratti sul canale di Sarno , 26 ottobre 
181 5 , p. 4 22> V. Orfanotrofio militare. Si 
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abolisce V antica amministrazione delle sue acque, 
e se ne stabilisce una nuova , ai luglio i8ai , 

t p, 5 1 , 

CANCELLERIA del comando generale della rcal nut- 
rirla. V. Marina reale. 

CANNONIERI artefici. V. Artiglieria. 

CANTIERE di Castellammare. V. Marina reale , Co- 
mandanti di dipartimenti. , . . 

CAPI di stato maggiore. Vengono sostituiti agli aiu- 
tanti comandanti , che finora sono stali addetti 
presso il comando generale delle armi in Sicilia^ 
e {nesso altre autorità dell’ armala, 9 agosto 1820, 

CApFtANI. Regolamento intorno al modo da tenersi 
per l’ascensodei capitani all impiego di maggio- 
re, o al posto di capitano aiutante maggiore , 
16 dicembre i8a3 , P- 4 ^ 3 - — I capitani de gra- 
natieri e cacciatori della guardia , possono essere 
ammessi allo esame per la provvista degl impie- 
ghi di maggiori nella fanteria di linea ; ed 1 
capitani de’ cavalleggieri della guardia medesima 
a quelli della cavalleria , tri, p. 4 3 4 ' 

CAPITANI aiutanti maggiori. V. Capitani. 

CAPITANI di artiglieria a vita. V. Artiglieria. 

CAPITANI di chiavi. Si disegnano i gradi di quelli 
destinati presso le rispettive piazze e forti chiusi, 

. m maggio 1819, P' ^bi- 

CAPITANI di fregata. V. Marina reale. 

CAPITANI di' mare. V. Marina reale. 

CAPITANI di porto. V. Marina reale. 

CAPITANI tenenti della fanteria e col-aliena della 
guardia. V. Guardia reale. : 

CAPITANO del porto di Napoli. V. Marina reale , 
Bastimento di guardia nel molo di Napoli. 

CAPO maestro fuochista. V. Marina reale. . 

CAPPELLANI.' I cappellani , ed 1 chiriirgt dell ar- 
mata, che non sono risultati proprietari de corpi 
nella novella organizzazione, passeranno alla ó. 
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classe , 29 ottobre »8i6 , p. iiy- — Si appro- 
vano le istruzioni ad essi analoghe , 8 ottobre 
1819, p. 347 - — Destinazione di un cappellano 
per la piazza di Pescara, ed un altro pel forte 
di Pantelleria, 3 settembre 1827 , p. 1 45 , e i 53 . — 
Si aggiungono due altri cappellani al personale 
della reale accademia di mariua, 3 o aprile i 83 o, 

S . n 3 . V. Artiglieria. — Doveri del cappellano 
ostinato al bagno di Nisida , 22 settembre i 834 > 
p. 60. 

CAPPELLO militare. Si prescrive la forma di esso , 
di cui debbono far uso gli uffizioli dei diversi 
corpi dell’ armala, 1 dicembre 1816, p. 3 yp. 
CARICHE civili. I generali e gli uffiziali superiori , 
die ne sono in possesso , vengono considerati 
come onorari, e non possono conseguire ascensi 
durante il disimpegno di cariche civili , 28 feb- 
braio 1818, p. 128. 

CARRIERA militare. Qualità per imprenderla , 2 
maggio 1816, p. 291. 

CARTA. L’uso di quella forestiera ne’ ministeri , e 
nelle amministrazioni è vietato , dovendosele so- 
stituire quella delle fabbriche nazionali, 28 giu- 
gno 1816, p. 377. 

CARTA di navigazione. V. Marina reale. 
CARTOCCI fucilieri pei leghi da guerra. V. Marina 
reale > Bastimenti da guerra. 

CASA degl’invalidi ( reai ). V. Invalidi (Casa degl’). 
CASA matta della batteria di S. Antonio posta net 
fronte di mare della piazza di Gaeta. Si prov- 
vede all’ armamento di essa , 29 settembre i 832 , 

p. 119. 

CASERMAGGIO ( Connnessione di ). Sua iostituzio- 
ne , che surroga per questa parte di servizio la 
commessione di vestiario, 18 dicembre 1818 , 
p. 3 a2. V. Commessione di vestiario , ed Ordi- 
nanza amministrativa militare. 

CASERME per la gendarmeria. V. Gendarmeria reale. 
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CASTELLI. Impedimento di costruirsi delle opere 
' alla stabilita distanza de’ medesimi , 6 giugno. 
i 83 a, p, 190. V. Forti e piazze da guerra. 

CAVALLERIA della linea. Composizione de’ reggi-, 
menti di cavalleria, 3 i luglio i8i5, p. 77. — • 
Si approvano le tariffe pei suoi averi, 3 agosto 
i8i5 , p. 91. — Denominazione, ed uniforme 
dei due reggimenti costituenti la seconda brigata 
di essa, 9 novembre i8i5 , p. 47 °* — Si nomi- 
na una commessione di rimonta per provvedere 
a’ suoi bisogni, i 5 febbraio 1816, p, 157. — Si 
prescrive la sua organizzazione , 6 ottobre 1816, 
p. 274. — Organizzazione del reggimento dragoni 
Ferdinando , 26 luglio 1817, p. 82. — Si fìssa la 
razione di foraggio per questo reggimento , 28 no- 
vembre 1817, p. 357. — Assegnamento mensuale 
aumentato degl’ individui destinati a questo reggi- 
mento, 9 novembre 1820, p. 44/ • — Vien formata 
una divisione estera di cacciatori a cavallo , 23 giu- 
gno 1819, p. 54 i- — Si stabilisce la quantità di 
foraggi da corrispondersi ai diversi corpi di ca- 
valleria , 21 ottobre 1820 , p. 432 . — Forma- 
zione di due reggimenti dopo lo scioglimento del- 
l’ a rinata , 1 agosto 1822, p. 54 - — JdemtW quattro 
reggimenti pel novello esercito , 27 giugno i 8 u 3 , 
p. 282. — La ispezione, ed il comaudo de’ corpi 
della cavalleria vien diviso da quello della infan- 
teria , nominandosene i rispettivi comandanti , 24 
febbraio 1826, p. 4 2 - — Organizzazione dei corpi 
di cavalleria, 29 maggio 1827, p. 319. — Loro 
ripartizione in divisione e brigata , 29 maggio 
1827 , p. 229. — Si forma un novello corpo sotto 

11 titolo di Lancieri reai principe Ferdinando , 

12 dicembre 1828, p. 43 - V. Corpo de’ lancieri 
reai principe Ferdinando. • — Aumento dell’ orga- 
nico, ed assegnamento di un cappellano ed un al- 
ilo 3.“ chirurgo agli squadroni di riserva dei 
reggimenti Ile , e Regina di cavalleria , oltre di 
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quelli che si trovano destinati , 9 aprile i 83 à 

f u i 38 . — Vien riorganizzata T arma suddetta, 
n tempo di pace si comporrà di cinque reggi- 
menti, e di sei in tempo di guerra colla denomina- 
zione di i.° dragoni, Re, 2. 0 Regina,^. 0 Princi- 
pe, 4 *° Borbone, i.° Lancieri , e 2. 0 Lancieri , 21 
giugno 1 833 , p. 247» — * Il 4 *° dragoni , Borbone , 
non sarà formato che in tempo di guerra, iVi.— Si 
stabilisce la forza de’detti reggimenti, ivi, p. 248.— 
Gli apprendisti trombetti, ed i sellai, riceveranno 
il presi di semplici comuni nella cavalleria di li- 
nea , 2i giugno i 833 , p. 269. ì . 

CAVALLERIA della guardia . V. Guardia reale. 
CAVALLI e muli. Requisizione pel servizio dell 1 ar- 
mata , 6 settembre 1820, p. 271. 

CERIMONIE pubbliche. Si regolano le precedenze tra 
i funzionari 'pubblici , 1“ gennaio 1819, p.‘i, — 
Vien designata T autorità cui è conferita la prece- 
denza nelle provincie pel 1819, ivi, p. 2. — Si 
stabilisce l’ordine delle precedenze nelle pubbliche 
cerimonie , 18 maggio 1819 , p. 35 1. — Qual . 
posto abbiano a prendere gli ulliziali superiori, e 
gli uffiziali di gendarmeria, ' 3 o agosto 1827, p. 128/ 
CERTIFICATI di vita. Quelli dei pensionisti dello 
Stato, e de’ sussidiari delle diverse amministrazio- 
ni , che godono di una pensione o di un sussi-, 
dio di ducati cinquanta in sotto , sono esenti dal 
registro e bollo , ferma restando la esenzione del 
bollo indistintamente accordata pei certificati di 
vita rilasciati a 1 militari riformali, 5 maggio 1817, 
j). 543 . — Epoca in cui póssono rilasciarsi i cer- 5 
ti Oca ti di vita a’ sussidiari , e pensionisti dello Sta-;' 
to , 19 ottobre i8i8j.p. 293. 

CESSIONI. Il locale denominato Spedale grande della \ 
città di P alcuno vien ceduto al ramo della guerra, 1 
il quale darà in permuta, per uso di spedale, TaL 
irò locale detto del noviziato' nella stessa città, 

8 agosto 1 83 1 , p. 33 , ' - 
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CHIAMATA al servizio militare. Tutti gl’ individui 
che hall servilo dopo il 1806, e che non hanno 
oltrepassatogli anni 4o, son chiamati a far parte 
dell’esercito, 3 settembre 1820, p. 202. 
CHIRURGI. Vengono abolite le graduazioni militari 
pel loro corpo, 8 agosto i8i5, p. 101. — Si ret- 
tifica lo stato di quei delle brigate de’ granatie- 
ri , e cacciatori della guardia , 23 gennaio 1816 , 

S . 107. — Si stabilisce il servizio sanitario inmo- 
o uniforme pei diversi rami dell’ armata di ter- 
ra , 16 settembre 1 83 1 , p. 72. Vien diffinitiva- 
mente stabilito il numero de chirurgi da dover 
essere destinali ne’ vari corpi dell’esercito, negli 
spedali ed in alcune piazze, isole, e forti del re- 
gno , 29 giugno i 834 , p. 246. — Il numero dei 
primi chirurgi è ridotto a trenta , e quello dei se- 
condi rimane aumentato a cento , a3 novembre 
i 834 , P- u8. V. Servizio prestato da’ comari- * 
danti , medici chirurgi , ed impiegati negli spedali 
cholerici. 

CHIRURGI della reai marina. V. Marina reale. 
CHOUER A -morbus . V. Misfatti. 

CINGOLO militare. Ne vengono sciolti coloi’o la cui 
chiamata al servizio fu precedente al 1.° gennaio 
1811 , 27 marzo 1816 , p. 222. — Ne vengono 
privati tutti gli ulliziali di qualunque grado , o 
arma, i quali recaronsi in Monteforte dal i.° al 
di 6 di luglio 1820, i quali Sono rimessi al giu- 
dizio de’ tribunali competenti , ai giugno 1821 , 

CIT'Ì' ADÉLLA di Messina. V. Sicilia. 

CIVITELLA del Tronto ( Forte di ). Vien dichiarato 
piazza di guerra di 3.“ classe , 9 luglio 1819, p. 

, V. Piazza da guerra , forti , e castelli. 
CODICE amministrativo del reale esercito. Si dà forza 
di legge a due titoli concernenti le rassegne sul 
terreno , e 1’ amministrazione interna de’ corpi , 
i quali seguili da altri tendenti a fissare il modo 
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di amministrazione delle rimanenti parti del ser- 
vizio militare , formeranno il codice arnministra- 
livo del reale esercito, 20 marzo 1816, p. 245. — 
Modificazioné degli enunciati titoli relativamente 
al corpo de pionieri e cacciatori reali, 9 maggio 
1816 , p. 298. — V. Okdlnanza dell * amministra- 
. zionc militare . , 

COLLEGIO della reale accademia di marina . V. Ac- 
cademia di marina . 

COLLEGIO medico-cerusico . Come possono essere esen- 
tati dalla leva i suoi allievi , 12 febbraio 1820 , 
P* i°6. ... 

COLLEGIO militare . Sua insti tuzione , ed organizza- 
zione , onde formare gli ulfìziali del genio e por- 
zione di quelli dell 7 artiglieria e dello stato mag- 
giore , 1" genuaio 1819 , p. 18. — Suo regola- 
mento , 4 gennaio 1819 , p. 36 .. — I congedi per 
gli alunni di esso , non portano sospensione di 
pagamento de 7 loro assegni , 5 maggio 1820 , p. 
281. — V. Accademia militare , ed Alunni del ge- 
nio e di artiglieria . Si aumenta il numero delle 
piazze franche , 11 dicembre 1825 , p, 3 { 3 . — 
Disposizioni per la sortita ‘degli alunni dal reai 
collegio militare, 22 ottobre 1828 , p. i 38 . *— 
Vien stabilito, provvisoriamente, il numero degli 
alunni ,17 aprile i 832 ,.p. 1 43 - — Stabilimento 
di un consiglio di perfezionamento nel collegio 
medesimo , 25 . giugno i 832 , p* 220. — Si sta-, 
bilisce una cattedra di lingua tedesca , 23 luglio 

1 833 , p. 14. 

COMANDANTI generali delle armi . Disposizioni per 
, la referenda degli affari di guerra e marina in Si- 
cilia , 4 gennaio i 83 i , p. 29. — Regolamento 
circa i doveri e le attribuzioni de 7 comandanti ge- 
nerali delle armi , e di altri uffiziali superiori , 
21 gennaio 1 83 1 , p. 3o. 

COMANDANTI generali delle divisioni militari. Si ap> 
_ provano talune istruzioni relative alla tranquillità 
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e sicurezza del territorio di loro comando , 6 feb- 
braio 1817 , p. 197, — Si dichiara che le istru- 
zioni date per la persecuzione dei malviventi non 
hanno altro scopò, che la sola direzione della pub- 
blica foi’za contro coloro che scorrono armati la cam- 
pagna 5 che le autorità militari non debbano inge- 
rirsi ne’ poteri ordinari degl’ intendenti e delle au- 
torità giudiziarie, per l’ amministrazione della po- 
lizia , e della giustizia, 8 marzo 1817 , p. 268. — • 
V. Divisioni militari , e Tranquillità pubblica. 

COMANDANTI di bagni. V. Marina reale. 

COMANDANTI di dipartimenti della reai marina e del 
cantiere di Castellammare. V. Marina reale. 

COMANDANTI di piazze da guerra , forti e castelli. 
Sono autorizzati ad impedire la costruzione di de- 
signate opere alla stabilita distanza dalle piazze me- 
desime , 6 giugno i 832 , 190. 

COMANDANTI di provincia. Si affida alla loro cura 
la spedizione de’ disertori presentati ai rispettivi 
corpi, e l’arresto di coloro cne, sordi alle voci della 
sovrana clemenza, perseverano nel delitto, 17 gen- 
naio i 8 a 5 , p. 39. 

COMANDANTI di spedali ckolerici. V. Servizio pre- 
stalo da' comandanti , medici , cerusici , ed impie- 

f ’ali negli spedali militari. 

ANDANTI militari delle isole. Funzioni che loro 
vengono attribuite per lo trattamento , e per la ' 
disciplina de’ rilegati, 22 novembre 1825, p. 289. 
COMANDO generale della rcal marina. V. Marina 
reale. . 

COMANDO generale del reale esercito. Sua instituzio- 
ne , e nomina di S. A. li. il Duca di Calabria 
a comandante generale, 29 maggio 1827, p. 2o5. — ■ 
Regolamento per lo stato maggiore generale , ivi , 
p. 206. — Idem per la cancelleria dello stesso, p. 
208. ‘ — Altro regolamento per lo passaggio delle 
carte , per lo modo di scrivere e dar corso alle 
suppliche ed alle rappresentanze , e per le for- 
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mole da usarsi nella trasmessione delle carte , e 
nella comunicazione degli ordini, p. 209, e seq.~— 
Attribuzioni del Comando generale , p. 214. — 
Mensuale somma fissata pel lodato Duca di Cala- 
uhia a titolo di rappresentauza di comando , 29 
maggio 1827, p. 218. 

COMANDÒ supremo militare. Gli ufBziali de’ suoi di- 
partimenti che passano alla pensione di ritiro , 
godranno di un assegno mensuale pari al terzo dei 
rispettivi soldi , finché non sarà liquidata la pen- 
sione , 20 maggio 1818, p. 307. — Restano au- 
mentati di ducati quaranta al mese le spese di uf- 
ficio ad esso assegnati, 20 luglio 1818, p. 28. — 
.fc autorizzato a destinare provvisoriamente i colon- 
nelli e maggiori de’ novelli reggimenti delle mili- 
zie , 3 i luglio 1818 , p. 38 . — Viene parimente 
autorizzato ad accordare sei mesi di licenza senza 
soldo ai militari che la dimandano per lo interno 
del regno, 9 dicembre 1818 , p. 4«7- — Si ap- 
prova un regolamento per la sua organizzazione, 
21 marzo 1819, p. 157. — Gli -si accordano lo 
somme bisognevoli per le spese di ufficio , i \ mag- 
gio 1819, p. 34 ». — Viene autorizzalo a disporre 
il passaggio de’sotto-uffiziali e soldati da uno, ad 
altro corpo, 1 5 dicembre 1819, p. 706. 

GOMITI , afgozzini , e marinari ìli guardia. V. Luo- 
ghi penali della Sicilia. 

CO.UMESSARIATO di guerra. Se ne regola il servi- 
zio , 3 i luglio 1822 , p. 29. V. Coavo ama urti- 
si rat ivo militare , ed Ordinanza dell’ aniministra - 
zione militare. 

COMMESSARI del Re Se ne nominano quattro per 
la distruzione de’ malfattori nei domini di qua del 
Faro , 3 o agosto 1821 , p. 108. — Si prescrive 
la residenza nel distretto di Gaeta per quello delle 
provincie di Terra di Lavoro, Molise, ed Abruz- 
zi, 28 febbraio 1823, p. 101. V. Misfatti, c Si- 
cilia. — Se ue nominano vari nelle provincie del 
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reguo per la conservazione delia salute pubblica, 
5 agosto i 83 i, p. i 4 - — Le facoltà attribuite in 
materia di salute pubblica agl’ intendenti , sono 
deferite a’ regi coinmessart , cne potranno essere 
destinali in alcune provincie , 9 agosto i 835 , p. 
54 * — Nomina di tre regi commessa!'! destinati per 
lo cordone sanitario sulla frontiera del reguo ver» 
so lo Stato Pontificio, 11 agosto i 835 , p. 60. — 
V. Sicilia. 

COMiMKSSARI di guerra. Non saranno più decorati 
delie graduazioni militari, 18 ottobre i 8 i 5 , p, 
3^2. — In di loro assenza il comandante di armi 
ne farà le funzioni : nei comuni ove non esistono 
commessali di guerra nè comandanti di armi , i 
sindaci assumeranno le funzioni di amministratori 
militari, 19 marzo 1817 , p. 287. — Nelle piazze 
secondarie , ove vi è presidio di guarnigione fissa , 
i comandanti di armi effettivi ne faranno le veci. 
Nelle piazze in cui si trovano delle stazioni even- 
tuali , sono essi rappresentati dalle autorità comu- 
nali e civili , 5 luglio 181,7 , p. io, — Metodo 
ed ordine per conferirne le piazze vacanti , 10 
giugno 1817, p. 665 . — Vidi prescritto l’esame 
per coloro ebe aspirano al posto di commessali 
di guerra, o di loro aggiunti , 3 o aprile 1818 , 
p. 297. — Si determina la classe, il numero, la. 
residenza e gli aggiunti, 17 luglio 1820, p. io3.— 
V. Ordinanza dell' amministrazione militare. 

COM MESSIONE di vestiario. Il servizio del caser- 
maggio, della illuminazione e del riscaldo dei cor- 
pi di guardia e di altri edifici militari, verrà am- 
ministrato dalla commessione di vestiario, 11 set- 
tembre i 8 i 5 , p. 358 . — Piano organico della me- 
desima , 12 marzo i 833 , p. 53 . 

COMMESSIONE militare dipendente dal ministero di 
Stalo di grazia c giustizia. Sono dichiarati di sua 
competenza alcuni reati commessi in atto di ser- 
vizio dai gendarmi, o da altri militari, 29 marzo 
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i8a6, p. i 3 a. — Si dilegna un dubbio sulla in- 
telligenza di tali disposizioni , ai giugno 1826 , 
p. 337, 

COMMESSIONE per lo esame degli uffizioli dello sta- 
to maggiore. Se ne prescrive lo stabilimento , e 
si nominano i membri di essa, 22 settembre i8i5, 
D. 322 . 

COMMESSIONI marittime V. Marina reale. 

COMMESSIONI militari. Loro creazione. Procederan- 
no contro gli autori di dinotali delitti commessi 
dopo il 29 del passato maggio , 28 giugno i8i 5, 
p. 3 i. — Si estende la lóro competenza a de’casi 
di oggetto sanitario , 18 agosto i 8 i 5 , p. i 84 - — 
Quali individui , e per quali misfatti sono soggetti 
al loro giudizio, 17 luglio 1817 , p. 5 i. — Loro 
composizione e procedimento, ivi , p. 52 . — Da 
chi vengono create e riunite , ivi. — Si estende 
la competenza di ognuna delle commessioni mi- 
litari comprese nella 6. a divisione militare, 11 feb- 
braio 1818 , p. 11 5 . — Si provvede circa la loro 
giurisdizione, 3 i dicembre 1818 , p. 437. — La 

I mnizione de’ reali pei quali lian proceduto finora 
e corti marziali , che rimangono abolite , diviene 
di loro attribuzione, 3 ottobre 1822, p. 157. — 
Idem pei domini al di là del Faro , 5 ottobre 
1822, p. i 63 . — V. Corti marziali . — Posto tele- 
grafico di Cinisi, e Sicilia. — I detentori di armi 
vietate non sono ammessi , durante il corso del 
giudizio, a libertà provvisoria , io gennaio 1827, 
p. 77. — Numero e grado de’ giudici del consi- 
glio di guerra di guarnigione da elevarsi in com- 
messione militare per lo giudizio di designati in- 
dividui , io gennaio 1827, p. 85 . — Si determi- 
nano le forme di rito da osservarsi dalle mede- 
sime nel giudizio de’ rei assenti , 14 leglio 1828 , 
p. 6. — Si proroga la durata delle loro compe- 
tenze , 25 settembre 1828 , p. 118. — Loro pro- 
cedimento ne’ giudizi contro i violatori delle leggi 
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sanitarie , 5 agosto i83i , p. iG. — Disposizioni 
pei giudicabili dalle commessioni militari presen- 
titi spontanea mente in prigione, 22 agosto i83i, 
p. 5 a. — Si abolisce la giurisdizione de’ consigli 
ili guerra di guarnigione elevali in commessione 
militare per lo giudizio di designati misfatti , at- 
tribuendosene la competenza alle gran Corti spe- 
ciali , 7 dicembre i 83 a , p. ai 5 . — Attesa l’abo- 
lizione del cordone sanitario terrestre ne’ domini 
oltre il Faro , il giudizio de’ misfatti in materia di 
salute pubblica è attribuito ai consigli di guerra 
di guarnigione da elevarsi in commessione mili- 
tare , 21 dicembre i 83 a., p. 1^1. — Sono abo- 
lite , attribuendosi ad altri tribunali il procedi- 
mento per la punizione de’ reati stati finora di loro 
competenza, 6 marzo 1 834 , p. 9 2 * — I consigli 
di guerra di guarnigione elevati in commessioni 
militari, procedono ne’ giudizi di misfatti sani- 
tari , 22 agosto i 834 » p. 27. 

COMMESSIGLI militari straordinarie. Ne viene sta- 
bilita una in provincia di Terra d’ Otranto, 12 
dicembre 1817 , p. 4 22, — Sua composizione e 
compotenza , ivi, p. 4 2 3 . — Stabilimento di egual 
commessione nella provincia di Capitanata, di- 
cembre 1817, p. 424. — Si prescrive cbe quella 
stabilita in Terra d’ Otranto , sia competente » 
procedere ne’ casi espressi nell’ articolo 87 del co- 
dice penale , 21 gennaio 1818, p. 63 , e contro 
i rei de’misfalti enunciati dagli articoli 210, 296, 
299, 3o3 , e 3.o4 dello stesso codice, dovendo 
durare 1’ Incarico di essa a tutto aprile di questo 
anno, 4 febbraio 1818, p. ni, — V. Corti mar- 
ziali. 

COMMESSIONI supreme , c commessioni militari. Lo- 
ro stabilimento ne’ domini di qua e di là del faro, e 
loro competenza, 24 maggio 182G, p. 24* e scg. 
Si estende la competenza delle indicate commessio- 
ni militari , 24 maggio 1826, p. 253 . — 'Si so- 
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spende per sei mesi l’obbligo di doversene sotto- 
porre Temesse condanne alla sovrana intelligenza, 
B agosto 1826, p. 87. — Si estende ad altri reati 
la loro giurisdizione , n ottobre 1826, p. 229. 

COMMISSIONI supreme pei reati di Stato. È sospeso 
pel corso di un anno l’obbligo alle medesime im- 
posto di sottoporre alla sovrana intelligenza le con- 
danne da esse profferite, 9 giugno 1 833 , p. i 83 . 

COMPAGNIA delle reali guardie del corpo. Forma- 
zione di una compagnia, e requisiti per esservi am- 
messo, i.° agosto i 8 i 5 , p. 8a. — Si approvano le 
tariffe pei loro averi, 3 agosto i8if>, p. 91. — 
Le si addicano altri individui , 29 agosto i 8 i 5 , 
p. 223 . — ModiGcazione del suo decreto organi- 
co , 5 marzo 1819, p. i 3 o. — Tabella dei suoi 
averi , ivi , p. i 33 . — Si aggiunge un maestro 
sellaio allo stato organico di questa compagnia , 
3 i gennaio 1823 , p. 5 q. — Disposizioni circa la 
scelta degl’ individui che debbono servire da moz- 
zi , 3 i maggio 1826, p. 287. — Si stabilisce in 
massima che Je novelle guardie del corpo abbiano 
la onorificenza di alfieri, i 3 aprile 1828, p. 83 . — 
Si aumenta di sei mozzi smontati T organico per 
essa stabilito, 16 novembre 1829, p. 181. — 
Idem di un maestro armiere con gli averi attri- 
buiti dalle tariffe in vigore al maestro armiere del 
corpo de’ pionieri , e cacciatori reali a cavallo , 
19 marzo i 83 o, p. n 3 . — Si aggiungono altri 
sei cavalli , da servire pei trombetti , 12 novem- 
bre i 83 o , supplimcnlo , p. i 52 . — Se le assegnano 
ducati dieci al mese per fondo di spese, 9 dicembre, 
i 83 o, supplimcnlo , p. 169. — Si aumenta T orga- 
nico di altri tre mozzi smontati , 26 gennaio i 83 i, 
p. 57. — La compagnia vien divisa in guardie a 
cavallo , e guardie a piedi , e fornirà i vari ser- 
vizi ora prestati dalle reali guardie del corpo , c 
dagli alabardieri di Napoli , e Sicilia, 21 giugno 
i 833 , p. 216. — Sua composizione , ivi, — Il se- 
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conilo lenente graduato di colonnello, quaudo avrà 
la onorificenza ili colonnello, riceverà gli averi di 
colonnello di cavalleria della guardia, ai giugno 
«833 , p. a(>3. — I due primi brigadieri a piedi 
( uffizioli subalterni ) riceveranno gli averi del loro 
grado della fanteria della guardia , ivi. — I bri- 
gadieri a piedi riceveranno gli averi di secondo 
sergente degli alabardieri , giusta le tariffe, tabella 
n.“ 1 5, ivi. Il quarlier-maslro sarà prescelto fra 
i sotto brigadieri delle guardie a cavallo, e rice- 
rà la indennità di alloggio e mobilio in ducati 
quattro al mese, ivi. — L’ armiere ed il maniscalco 
riceveranno il soldo ili ducati nove al mese per 
ciascuno, come è prescritto nelle tariffe, tabella 
n.° i4 , ivi. — Un sotto brigadiere a cavallo por- 
terà lo stendardo nella occasione , ivi. — Le guar- 
die soprannumerarie continueranno ad esservi, e 
venti di esse avranno una razione di foraggio per 
ciascuna , ivi. — Vengono confirmate le gradua- 
zioni accordate alle guardie a titolo di semplice 
onorificenza , ivi , p. a6|. — Sono confirmati tutti 
i regolamenti in vigore per l’ammessione delle guar- 
die a cavallo, le quali in oltre dovranno avere la 

statura di cinque piedi, e tre pollici almeno, ivi 

Per l'ammissione poi delle guardie a piedi occor- 
rono le seguenti condizioni: i.° almeno dodici anni 
di servizio , de’ quali non meno di due da secon- 
do sergente effettivo ne’ corpi del reale esercito, 
2 .° aver serbato sempre una buona condotta ed 
essere istruito, 3." non essere più abile al servi- 
zio attivo , ivi. — Ogni anno , previo rigoroso 
esame , potranno uscire- sei guardie a cavallo per 
alfieri nella linea, ile’quali tre alia fanteria, due 
alla cavalleria, ed uno alla gendarmeria , ivi. — 
Le guardie a piedi disimpegneranno lutti i servizi 
che ora prestano gli alabardieri , meno quello di 
ordinanza ne’ reali ministeri e segreterie di Stalo, 
ivi. — Le attuali guardie del corpo , che sono sn- 
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i.i paranti alla organizzazione delle novelle guardie 
a cavallo, rimangono al seguito, ivi. — Degli ala- 

• -■ berdieri che sono superanti alla novella organiz. 

zazione delle guardie a piedi, gli attivi ritorne- 

• ranno ai corpi da cui pervennero , e gli altri pas- 
ci seranno ai veterani , per indi essere richiamati ad 

occupare i posti che risulteranno vóti nelle dette 
'■ guardie a piedi, ivi. — Stabilimento dei nuovi averi 
per le guardie del corpo a cavallo ed a piedi , 
e regolamento per l’ amministrazione del vestiario, 
cuoiame , bardatura, dotazione e casermaggio della 
detta compagnia, 26 agosto i 835 , p. 76. — Oltre 
del soldo fissato dalla tabella n.° 14, ogni guardia 
a cavallo riceverà a titolo di soprassoldo ducati sei 
. < .e grana cinquanta , ed a titolo di mantenimento 
ducato uno e grana otta n taci nque al mese, ces- 
sando di percepire i carlini undici mensuali as- 
segnati dalle tariffe per differenza di soprassoldo, 
ivi. p. 77. — Non saranno più pagati i ducati diefci 
assegnati alla ridetta compagnia con anteriore de- 
creto , ivi. — Per le guardie a piedi rimane fis- 
sato lo stesso prest ed assegno di mantenimento che 
corrispondevasi a’disciolti alabardieri , ivi. — Pel 
vestiario si corrisponderanno ducati due e grana 
dieci al mese alle succennate guardie da aiutante 
: inclusivamente in sotto, cui si continuerà lo ab- 

bono di ducati dieci sugli aggiusti a titolo di pri- 
ma messa , ivi. ■ 

COMPAGNIA di polizia del reai palazzo. Sua forma- 
zione ed attribuzioni , 4 agosto 1 8 1 5 , p. 97.— 
Sarà comandata da un capitano invece di un te r 
nente , 26 agosto i 8 i 5 , p. 222. — Le si addice 
nn altro individuo , 29 agosto i 8 i 5 , p. 224. •— 
Vien modificata , 3 i agosto i 8 i 5 , p. 201. — -I po- 
- sti che rimarranno vóti , saranno occupati da ca- 
porali del reggimento veterani provvegnenti dalla 
guardia reale , o da altri corpi che se ne repute- 
ranno meritevoli, 3 o gennaio 1819, p. 100. — Si 
Vol. I. 7 
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ordina, che restino provvisoriamente nello stato in 
cui si trovano , 6 settembre i8ao : , p. 273. Si 
aumenta la forza organica. di un ' uffiziale di sa- 
Iute, ta luglio i i 8 a 4 ?p* 12. — Si abolisce Indetta 
. - _ compagnia, 9 dicembre 1830* supplirne rito , p. 

167. — Disposizioni relative adì’ individui che la 
. , compongono ,. ivi. — Si prescrive che la gendar- 
; mena scelta faccia il servizio di polizia nel; reai 
..palazzo , tifi*; j . < , $ ... 

COMPAGNIE aggregate. — Loro creazione e compo- 
sizione, 3 i maggio 1822 , p. 296J — V« Custodi 
< di marina 

COMPAGNIE attive del battaglione reai marina. V. 
; Marina. : reale . . . ;• t : :!? . h /: . n--* 

COMPAGNIE delle guide dello stato maggiore. V. 

Guide dello stato maggiore. 

COMPAGNIE di armi in Sicilia . V. Sicilia - 
COMPAGNIE di disciplina, t Vengono organizzate pei 
soldati incorrigibili del farinata,. 28 dicembre *824* 
P*. l 3 a. ' . . ' !< • j •» * * I . . : > ; .. 

COMPAGNIE di dotazione deli isola d P Ischia . Se ne 
ordina la formazione, n marzo 1824 y p* 160. — 
Vien disciolta , e si provvede alla sorte degli uf- 
. fi zi a li di essa , 23 marzo* i 833 ,< p. 67. -- Si sta- 
: biliscono quattro compagnie di dotazione , la pri- 
ma delle quali vien destinata- in Ponza , là secon- 
da in Favignatta , la terza in Pantelleria e la 
quarta in Di pari ed Ustica , 2i\ giugno ti 833 , 
•; p« 257» . '* 4 ' V* • V- i f ‘i !<■<>.> 

COMPAGNIE franche. Sono abolite , 6 aprile 1821, 
■.* 3 o. - i ^ . 1 . *. . * ì- ; * * r 1 » 

COMPAGNIE provinciali . Destinazione di due compa- 
.gnie provinciali per le due Calabrie ulteriori, 3 x 
agosto. 1816, p. 194* — Sono abolite e fusè .negli 
altri corpi. 11 servizio , che han prestato f sarà 
fatto dalle compagnie dei fucilieri reali \ e vetera- 
ni, o da altra truppa, 3 febbraio 1817 p. i8j.— 
Verranno di sciolte al di' primo <• di giugno, e non 
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al t." di maggio,, come fu determinato , 23 apri- 
le 181? ,;p- 4 ° 7 * 1 — Vien differito lo scioglimento 
. , di quella di Calabria citra , 3 r maggio 1817 , 
p. 027. ■ • ; ; . f 

CONCUBINATO. Disposizioni relative ai militari che 
vivessero in concubinato, 9 marzo 1825, p. 91. 
CONDANNATI. Regolamento per la espiazione della 
pena de’condannati all’ ergastolo, 16 giugno 1824, 

S I. 349. — Disposizioni per la sollécita liberazione 
i coloro ai eguali manchino tre mesi per termi- 
nare ne’ bagni la espiazione della pena, 9 settem- 
bre 1825 , p. iu 5 . — Stabilimento di un ba- 
gno e di un ospedale nel forte dell’ isola d’Iscliia 
pei condannati infermi, ri settembre 1825, p. 

. .,i 35 . — Disposizioni relative alla sollecita libera- 
zione dei condannati ai ferri nel presidio quando 
.siano prossimi al termine delia pena da aovers* 
espiare, io luglio 1826 , p ji. — G razia accor 
data ai sotto-umziali e soldati condannati a’ ser~ 
vizt ignobili, i 3 agosto 1827, p. 79. — Dispo' 
siziom circa la durata della pena in favore «D 
quelli che saranno addetti ai lavori di. opere pub 1 
bliche , 27 marzo 1828, p. 56 . — Stabilimento d' 
una commessione incaricata della individuale de- 1 
stinazione de’ condannati ne' domini al di quà del 
faro ne’luoghi delle rispettive pene, i4 lugbo 1828, 
~ p. 5 . — Condonazione, commutazione e riduzio- 
ne di pena in favore de’ condannati per reità di 
Stato, 18 dicembre i 83 o , supplimento , p. 180. — 
Quando e come abbiano a pagarsi le pensioni go- 
dute da coloro che sono condannati per causa cri- 
'! minale, 4 aprile i83i , p. 1 58 ., r— Amnistia ac- 
cordata in favore de’condannati per la così detta 
causa di Monteforte. 3 o maggio i 83 i , p. 191. — 
Condonazione, o riduzione ai pena in fa-vore di' 
talune specie di condannati, 21 maggio i832, p. 

. 16 1. — . Punizione de’ delitti commessi da’ servi di 
pena nell’ ergastolo di S. Stefano, 6 agosto i 83 2, 
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; p. 58 . —Si abolisce con determinate riserve l'azio- 
ne penale per le contravvenzioni e pei delitti an- 
teriori al di i.° di dicembre di questo anno , 
i.° dicembre i 83 a , p. 201. — Procedimento per 
la punizione de'misfatti Commessi da’ servi di pena 
nell’ ergastolo di S. Stefano , ai maggio i 833 , 
p. 117. — Si stabilisce un sistema uniforme e co- 
mune pel comando , servizio, polizia custodia ed 
amministrazione dei condannati ai ferri nel pre- 
sidio tanto nei domint di qua , quanto in quelli 
1 al di là del faro , 2 gii 
sposizioni per la tenuta 
condannati nei luoghi 
gno i 833 , p. i 55 . 

CONGEDATI. Quelli che nel i 8 i 5 si ritirarono in 
seno delle loro famiglie , sono richiamati per sei 
mesi all’esercito , 9 settembre 1820 , p. 287. — 
Si sanziona la decisione del parlamento pei con- 
gedati presentati e superanti , 28 novembre 1820, 
p. 455 . 

CONGEDI assoluti. I sotto-uffiziali e soldati apparte- 
nenti alla infanteria e cavalleria della linea , co- 
me pure quelli dei zappatori e minatori , potran- 
no essere congedati 1 , sebbene non abbiano com- 
piuto il tempo del loro servizio, i4 maggio 1821, 

p. 64. 

CONGEDI limitati. Viene autorizzato il Supremo co- 
mando ad accordare congedi di due mesi , e la 
successiva proroga di 29 giorni , senza farsene rap- 
porto a S. M. , 17 ottobre 1817 , p. 3 oi. — I 
congedi che si accordano agli alunni del reai col- 
legio e dell’ accademia militare non privano questi 
due instituti delle somme ai medesimi assegnate , 
5 marzo 1820 , p. 28 r. 

CONSIGLI di amministrazione. Si accorda un paga- 
mento per la prima messa di scrittoio ai consigli 
dei corpi di nuova formazione, 3 maggio 1817, 
p. 539. — Regolamento per la loro formazione , 


ugno , p. 140. — Ui- 
e per lo mantenimento dei 
penali della Sicilia , a giu- 
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3 i dicembre 1818, p. 43 g. —-Come debbono com- 

S orsi quelli de’ corpi di artiglieria e del treno , 
settembre 1820 , n. a 64 - — V. Artiglieria. — 
Tutti gli aggiusti de’ corpi dell’ armata, dopo le 
consuete operazioni , dovranno essere rivedute da 
or essi, 7 marzo 1823, p. i 33 . — V. Ordinami 
dell' amministrazione militare. 

CONSIGLI di guerra , La nomina dei membri de’ con- 
sigli di guerra vieu trasferita al Supremo coman- 
do di guerra. In caso di mancanza istantanea di 
alcuno de’ membri , i comandanti delle divisioni 
potranno nominare un supplente, 18 gennaio 1816, 
p. g 3 . — Se un secondo giudizio di un consiglia 
di guerra , annullato il primo da un consiglio di 
revisione , sarà attaccato pei medesimi motivi del 
primo, la quistioue sarà rimessa alla Corte di cas- 
sazione , io febbraio 1816 , p. i 3 o, — Si prov- 
vede alle loro spese di ufficio, 14 maggio i 8 ig, 
p. 3 i 3 . • — Per misura economica porteranno al 
termine le sole cause per le quali all’ epoca del 
di i.° dell’ entrante giugno si trovasse principiato 
il dibattimento, 29 maggio iftig , p. 376. — -Sono 
competenti a giudicare gl’individui delle milizie 
provinciali, ove si trovino nei luoghi de’ commessi 
reati , ag giugno i8ig, p. 552 , — . Vengono sta- 
biliti per l’armata di mare, 19 settembre i8ig* 
p. 3 ig. — Quei di corpo e di guarnigione da chi 
debbono essere composti quando saranno da giu- 
dicarsi i forieri ed i caporali , 20 gennaio 1820, 
p. 74 - — Come debbono comporsi i consigli misti 

r :r lo giudizio de 1 reati commessi dai complici dei- 
armata di terra e da quella, di mare, a3 agosto 
1820 , p, 242. — Si regola la procedura contro 
coloro i quali si trovano sottoposti a giudizio pres- 
so i rispettivi consigli di guerra de’ diversi corpi 
dell’esercito all’epoca delai loro scioglimento, 7 
luglio 1821 , p. 17. — Si stabilisce chi debba es- 
sere il cojxuncssavio divisionario del Re ne’ consi- 
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> gir <ai guerra , per giudicare i geuieràli o Altri uf- 
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* } 1823, p : a 5 . — ¥• GuàrÌ>u reale.' ~ In 'itiàncan- 

> > za de’ consigli di guerra di colepo ,' procederanno 
<juei di guarnigione, 14 gennaio 1824, p. 31.— 
Sono autorizzati a procedere nei reati weveduti 
/ da anteriori decreti , 8 agosto 1826 , p. 84. — ì 
Numero e giade de’ giudici de’ consigli di guer- 
ra di guarnigione , ove abbiansi ad elevare in com- 
messioni militari per lo giudizio di designati in- 
dividui , 10 gennaio 182 7, p. 85 . — Procederan- 
no nei misfatti di viòleàza a vie di * fatto contro 
il militare in sentinella , 12 ottobre 1827, p.79. — 
Idem in materia sanitaria > elevandosi in commes- 
sioni militari , 3 o dicembre i 83 i , p. 195, e 22 
agosto 1 836 , p. 27. Disposizioni relative àgl’in- 
dividui che possono essere nominati giudici dei 
consigli di guerra di guarnigione , 2t settembre 
i 833 , p. 210. Gl individui dell’ armata , i 
eguali stando lontani da 1 loro corpi commettono rea- 
* ti, saranno giudicati dal consiglio di guerra di guar- 
nigione della provincia o valle , nella quale il 
reato avrà avuto luogo , ir aprile i 834 , P« 169. 
CONSIGLI d* intendenza civile . Sono dichiarati com- 
petenti a diffinire amministrativamente le quistioni 
: \ - che possono sorgere fra le reclute di leva’ ed i 
loro cambi, io settembre i 836 , p.’ 5 b. ik 
-■ ' 4 ar sii #i 'di reclutazione . 1 1 1 <*'* 

CONSIGLI di reclutazionc. Sonoi soli cdtnpetemi per 
-fare eseguire i contratti passati tra le reclute ed 
^•"i } loro rimpiazzi , < ; 1 8 ì 6 , p. 193. — 
V. Coscrizione, e ReóhMrnèhto. Infiora presenza 
gl’ intèndenti, assistiti; da’ consigli J ; d’ intendenza , 
porranno ogni mezzé legale in opera , onde fare 
adempire i patti convenuti fra le reclute ed i loro 
rimpiazzi, 17 aprile 1816, p. a 43 . 
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CONSIGLIO della intendenza generale delC esercito*. 
Si approva un ‘ regolamento per gli atti di suba- 
sta i che si solennizzano , presso dello stesso , 5 . 
..!■ aprile 1817, p. 4 $ 9 - — V. Esercito^ ( Consiglia 
della intendenza generale dello ) 

CONSIGLIO di marina. V. Marina rea/e, 
CONSIGLIO di perfezionamento. Suo stabilimento nel 
, i- reai collegio militare, a 5 ■giugno i 83 a , p., aao» — 
V, Collegio militari}. 

CONSIGLIO generale di sanità. Sua i (istituzione per 
I gli spedali militari del regno, 17 agosto i8i5 v 
p. it>o. — Il Consiglio sanitario centrale dell’ eser- 
V cito rimpiazza quello abolito, di marina , n no- 
vembre i 836 , p. 88. 

CONSIGLIO ordinario dì Stato. Il duca di Gualtieri 
consigliere ministro di Stato, Presidente del Con- 
siglio de’ ministri. é destinato a presiederlo durante 
1 1 ’ assenza del Re , 8 novembre i 83 a , p. 192. 

CONSIGLIO supremo di guerra. V. Supremo consiglio, 
di guerra. 

CONTABILI. Disposizioni relative agli ufficiali dele- 

f ati ed agli appoderati dei corpi di fanteria, io, 
iceuibre i 83 o,p. 171. 

CONTE di Aquila. Nomina di questa principe reale 
a guardia marina , ai maggia 1 83 1 , p. 187. 
CONTE di Lecce. Sua nomina a capitano del corpo, 
de’ lancieri reai Principe Ferdinando , e ad aiu- 
tante reale , 12 novembre i 83 o , p. 1 5 1 . 
CONTE di Siracusa. Sua nomina a Luogotenente ge- 
nerale di S. M. ne’ Reali domini oltre il faro , 
e provvisoria destinazione del marchese Nunziante 
allo esercizio di tali funzioni, 8 novembre- i 83 o, 
p. 1 47 - — Si accorda l’onore dell’uniforme di ma- 
resciallo di campo alla lodata A. S. , i .3 nóv.em- 
• bre i 83 o , p. i 55 . 

CONTENZIOSO amministrativo. Se ne stabiliscono i 
limili con una legge, 20 marzo 1817, p. 344 -“~ 
Contenzioso dell’ amministrazione militare , ivi , 
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• p. 347 * — Legittimità delle prede marittime , ai 
marzo 1817 , jp. 347. — V. Prede marittime. 

CONTRABBANDI. Regolamento sul modo da impe- 
dire il contrabbando a bordo dei reali legni da 
guerra, 2 agosto i 83 o , p. 22. 

CONTRATTI militari . Stipulazione decontratti prov- 
visori, 3 o aprile 1818, p. 2g5. ■ — Vien stabilito 
. che i contratti relativi al servizio del vestiario , 
della somministrazione dei foraggi alla gendarme- 
ria , e della fornitura dei generi di vitto degli spe- 
dali militari , siano validi dopo V approvazione del 
Consiglio generale dell’ intendenza dell’ esercito , 
19 gennaio 1822, p. 112. — V. Ordinanza del- 
V amministrazione militare. Si stabilisce una no- 
vella forma pei contratti militari, 3 marzo 1828, 
p. 157. — Patto espresso da convenirsi ne 1 con- 
tratti per forniture , 27 giugno i 83 o , p. i 63 . — 
Modificazione della prima parte dell 1 articolo i 4 
della legge organica della gran Corte de 1 conti re- 
lativa a 1 contratti celebrati coi ministri segretari 
di Stato, 5 aprile i 83 o, p. 168. . 

CONTRIBUENTI della guardia d’ interna sicurezza . 
V. Guardia d* interna sicurezza. 

CONVITTO annesso alla òcuola veterinaria. Si appro- 
. va un regolamento pel suo stabilimento , 8 aprile 
1817, p. 4 ^ 5 . — Altro regolamento die annulla 
le disposizioni precedenti , 23 settembre 1823 , 
p. 84 * — V. Scuola veterinaria. Le piazze riser- 
vate nel convitto veterinario per gl 1 individui del- 
F armata , saranno in avvenire occupate dagli al- 
lievi del battaglione militare, 17 settembre 1818, 
p. 192. — Il numero degli allievi militari è ri- 
dotto a sedici. Non fan parte di verun corpo. Riu- 
scendo buoni veterinari, occuperanno i posti va- 
canti nella cavalleria dell’ armata, i4 aprile 1819, 
p. 3 oi. — Il migliore fra i suoi alunni viene esen- 
tato dalla leva, 3 1 maggio 1820, p. 390. 

CORDONE sanitario 11 littorale del regno è affidato 
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alla custodia di un cordone sanitario , 26 agosto 
i83i , p. 56 . — Si estendono alle provincie sul- 
• P Adriatico e sul Ionio, ove travasi abolito il cor- 
done terrestre , le determinazioni del decreto dei 
3 o dicembre ultimo relative alle trasgressioni in 
materia di salute pubblica , 24 giugno i 832 , p. 
217. — Scioglimento del cordone sanitario ter- 
restre che trovasi stabilito in Sicilia , ed aumento 
dei legni formanti la crociera per garantire quella 
parte del regno dal cholcra-morbus i.° luglio i832, 
p. 21. — Stabilimento di un cordone sanitario ter- 
restre e marittimo, 9 agosto i 835 , p. 58 . — Idem 
lungo le frontiere del regno cogli Stati Pontefici, 
e le coste bagnate dall’Adriatico: facoltà dell 'Alier- 
emo per detto oggetto accordato agl’intendenti di 
quattro provincie , 22 agosto i 836 , p. 3 o. 
CORNETTE. Se ne aumenta il numero i ri ciascuna 
compagnia dei cacciatori della fanteria di linea, 
16 dicembre i 83 a , p. 219. j 

CORPI if infanteria c di cavalleria. V. Cavalleria. — 
Esercito — e Infanteria '" 0 » - 

CORPI facoltativi. Vengono riuniti in Una sola cl fretti Ivi 
ne generale, 2 settembre i 832 , p. 102.— -Il diret- 
tore generale ne' domini al di quà del faro ispe- 
ziona i corpi appartenenti al genio ed all’ arti- 
glieria , 4 gennaio t 833 , p. 9. — Avranno un 
direttore generale e quattro ispettori, i quali sa- 
ranno destinati uno al di quà del faro, uno al di 
là , uno agl’ instituti di educazione militare, offi- 
cio topografico e sue dipendenze, ed uno a’ corpi 
militari , 21 giugno i 833 , p. 217. 

CORPI facoltativi della reai marina. V. Marina reale , 
CORPO amministrativo di Marina. V. Marina reale. 
CORPO amministrativo militare. Si fissa la sua com- 
posizione , 18 novembre 1818, p. 388 . V. Or- 
dinanza dell’ amministrazione militare. Servizio da 
prestarsi dal medesimo , modificandosene la com- 
posizione , 10 gennaio i832 , p. i4> 
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CORPO de lancieri reai Principe Ferdinando. Vien 
formato un reggimento di cavalleria 'di linea sotto 
tal denominazione , 12 dicèmbre 1828, p. 161. — 
Si aggiugne all organico la carica di maestro cai- 
rn i^olaioj i4 aprile 1829, p, io4- — Idóm quello 
... di maestro arriiiero, 1 5 settembre 1829 , p- 69. — 
Vien portalo a reggimento, 9 dicembre i 83 o, p. 
169- — Si aumenta la forza organica di esso, 16 
aprile 1 83 1 , p. 167. — Idem lo stato minore di 
un capo-ma uiscalco cogli stessi averi attribuiti dalle 
tariffe in vigore al capo-maniscalco del treno di 
linea , 7 aprile 1882 , p. 1 3 1 . — Se ne forma un 
secondo reggimento, 21 giugno i 833 , pii 247» 
CORPO de pionieri e cacciatori reali a cavallo. 'Vien 
distolto, 12 dicembre i 83 o , p. 173. —Destino 
degl’ individui die lo compongono , ivi. V. Guar- 
ita nenie, e Pionieri c cacciatori reali' a cavallo. 
CORPO de’ reali aetcrdni. Animessionc degl’ individui 
de corpi militari della reai marina , 26 febbraio 
.1826, p. 43 ’ .Vi Veterani. V • 

CORPO telegrafico. V. Marina reale. 

CORDI narvali. 1. L'oro creazione ed attribuzioni , cf 
i'. aprile. ,182 1, p. 35 . — Ne vengono istallate quat- 
tro nef domi Mi al di ([uà del faro , 3o agosto 1821, 
p. icf Tr-.Jboro composizione e competenza, ivi p. 
»i 4 AW. e. icg...— r Gli udiziali ebe lo compongono, go- 

4 qi»o gli averi di piena attività, 7 settembre 1821, 

' p. : 233 . — Viene stabilita permanente nei circon- 
dari di Laureiizana, e Calvello, 18 febbraio 1822, 

, p. 26. — Loro abolizione, 3 ottobre 1822 , p. 
i 57 - — Le commessioni militari le surrogheranno, 
ivi , p. i 58 . — . V. CoMMESsro.NE militari,' e Sicilia. 
CORTI marziali marittime. V. Marina reale. » 

CORTI speciali ( gran ). Loro procedimanto ne’ reati 
‘ contro il. militare in sentinella ,1 e contro gl’in- 
dividui della gelida rnveria reale in servizio , 6 
marzo a 834 » I’* 9»L 

CORRISPONDENZA officiale. Si prescrive il modo 
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di corrispondere secondo il rango delle autorità 
e pubblici funzionari, 24 marzo 1817 , p. 296. — 
Modo col quale scriversi i rapporti ecj ogni altra 
j, l, lettera di officio ivi , p. 297. '■ > 

COSCRIZIONE. Si abolisce del pari cbe i consigli di 
'• reclutazione, 26 maggio 1821 , p. 70. — V. Leva, 
e Reclutamento. ,r 

COSTE del regno . Se ne approva la divisione nei reali 
domini al di qua del faro , 3 o gennaio 1817, 

• P. 245. V.v . . • 1 , .• / « 

COSTITUZIONE spagnuola dell’anno 1811. Viene 
1 adottata , 7 luglio 1820, p. 4 « — Ratifica, p. 5 . — 
Commessione per la versione di essa in italiano , 
8 luglio 1820 , p. io. — Sua esposizione ivi p. 

. • . Aa. — La versione fattane vien dichiarata officia- 
■ i le, 24 luglio 1820, p. i 3 q. — Sua abolizione, 
28 gennaio 1821 , p. 1, e-6 aprile 1821 , p. 33 
V. Atti di governo. — Atti sovrani. 

CREDITI per oggetti militari. Si dichiara non dover- 
si pagare il credito della compagnia J8edinger ì ed 
altri crediti di siniil natura , per dei motivi de- 
termitati , 7 settembre -1818, p. 186. 
CREDITORI del governo. Si dispone la loro sod- 
disfazione pei conti discussi o per liberanze spe- 
dite prima della occupazione militare', io settem- 
bre 18 1 5 , p. 3 27* — Si fissa imprerogabilmente 
un termine per la esibizione dei titoli relativi a 
tali crediti 3 aprile. 1820 , p. 225 .- ,*i 
CUMULAZIONE di soldi con soprassoldi ed altri ave- 
ri. Vien concessa agl’ individui, chiamati a servire 
nella reai Casa, 23 febbraio 1828 , p. 4 i* Sono 
vietate con alcune eccezioni da 25 ducati iu so- 
pra , 11 gennaio l 83 i , p. 16. > 1’ f. 
CUSTODIA de' forzati. V. Marina reale. 

CUSTODI de’ luoghi penali della Sicilia. V. Sicilia. 
CUSTODI di marina. V. Compagnia aggregate , e Ma- 
rina reale. 
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DEBITI co/ governo. Come pagarsi quelli contratti dai 
militari , 26 dicembre 1820, p. 

DE BROCCHETTI ( Barone, Brigadiere ). Vien nomi- 
nato direttore del Ministero di guerra e marina, 
8 gennaio 1827, C * 1 ) V; Ministero della guerra c 
v Marina . . : . -, j. : - , -, 

DECORAZIONI. V. Atti del governo , ed Ordini ca- 
vallereschi. •/...* . V ' • ' / - 

DELEGATI de corpi di fanteria. Disposizioni ad essi 
relative, io dicembre i 83 o , >p> 171.”' 
DELEGAZIONE reale de* pacchetti a vapore. Suo sla- 
- bilimento in "Napoli coi privilegi conceduti con 
decreto dei due dicembre i8a3 per la navigazio- 
— ' ne a vapore, 17 maggio i 836 , p. 1 1 4 * 
DELITTI. .Per quelli commessi in materia sanitaria 

S recederanno i consigli di guerra di guarnigione 
a elevarsi in commessioni militari , 3 o dicembre 
i83i , p. 195. — Punizione di quelli commessi 
da’ servi di pena condannati nell’ ergastolo di S. 
Stefano , 6 agosto i 83 s , p. 58 . — V. Commes- 
sigli militari , >* 

DEPOSITO £ venerale della guerra. Sua organizzazio- 
ne , 21 dicembre 18 1 5 , p. 609. — » Si fissa il suo 
personale ed i rispettivi soldi , 4 gennaio 1816, 
p. 1. — -Si aggiunge un sotto-direttore ed altri 
uffìziali ingegneri geografi , 8 marzo 1816 , p. 
r > 397. — Il deposito della guerra e 1’ officio topo- 
grafico formeranno dne stabilimenti separati tra 
! • essi ; ma entrambi dipenderanno dallo stato mag- 

f iore dell 1 esercito , 22 gennaio iB^-, p. 80 

'articolati disposizioni sulla sua organizzazione. 


• « ■> 
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( 1 ) Questo* decreto nou ài trova nella collezione delle leggi e de- 
creti leali. 
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4 giugno 1817, p. 633 . — V. Officio topografico. 

DEPUTAZIONE di salute. li maggior generale di ma- 
rina è membro di essa , invece del sopraintendente 
generale de' porti : carica abolita , 16 dicembre 

1823 , p. 448. 

DE S.“‘ CLAIR ( Marchese di ). È incaricato del ri- 
partimento della guerra e marina sotto gli ordi- 
ni di S. A. R. il Principe D. Leopoldo , 4 giu- 
gno i8i5 , p. io. 

DESTINAZIONE de’ condannati. Stabilimento di una 
commessione incaricata della individuale destina- 
zione de' condannati ne’domint al di qnà del faro 
ai luoghi delle rispettive pène, 14 luglio 1828, p.5. 

DESTITUITI. Indulto in favore di quei destituiti per 
vicende politiche, 18 dicembre i 83 o. p. 180. 

DETENUTI. Regolamento per lo scambievole rimbor- 
so delle somme anticipate ai detenuti dai rami 
della guerra e dell’interno, 22 agosto i 8 a 5 , p. 
io 5 . — Somministrazione e bonifica delle razioni 
di passaggio da darsi a quei che per misura di 
giustizia sono imbarcati sopra legni della reai ma- 
rina per essere condotti ai loro rispettivi destini , 
2 maggio i 83 o , p. 129. 

DICHIARAZIONE del Re. Vengono definite e pre- 
cisate le specie di azione su delle quali si è ac- 
cordata amnistia , 21 maggio 1 B r 5 , p. 4. — In- 
spirasi fra i suoi sudditi l’obblivione delle diffe- 
renze della loro condotta , ivi. — Si ordina la os- 
servanza delle sovrane dichiarazioni ivi , p. 5. 

DIPENDENZE subalterne del ministero di Stato della 
guerra e marina. Piano organico di quelle del ra- 
mo di guerra , 12 marzo i 833 , p. 5o. 

DIRETTORE del corpo del genio marittimo. V. Ma- 
rina reale. 

DIRETTORE del gemo idraulico. Gli si aumenta la 
indennità per ispese di ufficio, 11 dicembre 1825, 
p. 35 o. — V. Marina reale. 

DIRETTORI delle segreterie e ministeri di Stato. No- 


Dlgltized by Google 



r( no ) 

mina eli essi , 28 maggio 1821 , p. >84e.sìeg.— > > 
Sono rinviati , accordandosi loro un trattaménti 
e delle onorificenze, 5 giugno 1822, p. 3 i 3 . — 
Novello sistema per lo conferimento di tal carica , 
19 gennaio i 833 , p. 17. . . . • 

DIREZIONE generale degli spedali militari. Viene au- 
mentato il numero dei suoi impiegati , 9 gennaio 
1839 , p. 13. r— Stabilimento degli alunni negli 
spedali militari , ivi. — Piano organico della me- 
desima , 13 marzo i 833 , p. 5 a. ‘-i 

DIREZIONE generale dei corpi facoltativi. V. Corpi 
facoltativi. > 

DIREZIONE provvisoria della guerra. Suo stabilimen- 
to, 3 o agosto 1816, p. 189. 

DISERTORI. Nel loro arresto i processi verbali fir- 
mati da individui della' gendarmeria valgono ini 
vece dell’ interrogatorio , 34 febbraio 1816 , p. 
159. — Viene sanzionata la decisione del parla- 
mento per le pene contro i disertori dell’ arma- 
ta , 17 ottobre 1820, p. 4 5 9 - — Spiegazione del 
precedente decreto, 3 i dicembre 1820, p. 483 . — 
Vengono loro applicate le pene sanzionate nello sta- 
tuto penale militare , 19 gennaio 1832 , p. 11. — 
V. Amnistia. 

DISTINTIVI militari. Regolamento pei novelli distin- 
tivi militari , 6 dicembre , i 83 o , p. 161. - — È 

I iroibito di farsi uso dei distintivi militari da co- 
oro che non lo sono, 9 dicembre i 83 o, p. 168. — 

. Regolamento pel novello distintivo degli ufliziali 
. alla immediazione di S. M. , e di quelli di ori- 
dinanza presso la M. S., 11 gennaio i 83 i, p. io. 
DISTRETTI marittimi V. Marina reale. 
DIVISISIONE del treno di Casa reale. Sua abolizione; 
12 marzo i 833 , p. 4 3 . — V. Treno e. regi 
bagagli. ' • j : , . . 

DIVISIONI militari. ; ; , 

Brigate attive . Posizione di distanza ebe i co- 
mandanti di esse debbono serbare relativamente 
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alle divisioni militari, 25 luglio 1817, p< 78. 

Comandanti generali di esse. Vengono appro- 
vate alcune. istruzioni loro dirette relative al man- 
tenimento della tranquillità pubblica, ti febbraio 
1817 , p. 197. — Si dichiara clic tali istruzioni 
non hanno altro scopo che Ja sola direzione della 
pùbblica forza contro i malfattori che scorrono 
armati la campagna ; che le autorità militari non 
debbano immischiarsi , nè alterare i poteri ordi- 
nari degl’intendenti e delle autorità giudiziarie, 
per 1’ amministrazione della polizia e della giu- 
stizia , del pari che per gli altri rami di servizio 
pubblico , 8 marzo 1817 , p. 268. 

Militi c legionari. Si destina in ogni divisione 
militare un sotto-ispettore per la loro organizza- 
zione , 6 novembre 1820, p. i\\o. 

Provincie al di quii del faro. Si dividono in sei 
divisioni , ad ognuna delle quali si assegna una 
brigata d’infanteria, 19 settembre 1816 , p. 22(1.— 1 
V. Sicilia. 

DOTAZIONE de’ l/agni de’ servi di pena. V. Baca i dei 
servi di' pena. 

DOTI. Stabilimento della dote pei capitani e per gli 
udiziali subalterni delle armate di terra e di mare 
ebe vorranno prender moglie , i 3 aprile 1828 , 
p, 89. 

DUCA di Calabria. Vien nominato comandante gene- 
rale del reale esercito di terra, 29 maggio 1827, 
2o5. — Mensuale assegnamento a titolo di rappre- 
sentanza di comando , 29 maggio 1827^.218.—- 
È creato Vicario generale per la reggenza del re- 
gno durante 1 ’ assenza di S. M. , settembre 
1829 1 P- 8 9 - 


ECCLESIASTICI condannati nel bagno di Nisida. Vien 
destinato un particolare cappellano per la loro di- 


( ”2 ) 

sciolina , ordine e cara, 22 settembre i 834 > p- 60. 

EDIFICIO di regio uso. È vietato il fabbricare, o fare 
innovazione avanti di essi senza permesso , 18 no- 
vembre , i 8 a 3 , p. 171. 

EDUCAZIONE militare. Organizzazione de’ suoi in- 
soluti , i." gennaio 1810, p. 17, — Si approva 
un regolamento pe’ dettagli e servizio interno de- 
gl' individui di essa , 4 gennaio 1819 , p. 35* — 
Si approva una tariffa pel reai collegio e reale 
accademia militare , 4 gennaio 1819 , p. 5 4- — 
Instituti di essa in armonia col sistema organico 
dell’ armala , 7 settembre 1821 , p. I22. — Rior- 
ganizzazione dei suoi instituti, 14 marzo i 8 a 3 , 

{ >. i 35 . — Regolamento, ivi, p. i 3 g. — Reai col- 
egio militare, ivi , p. i 4 o. — Prima scuola mi- 
litare , ivi , p. 162. — Seconda scuola militare , 
ivi, p. 1^3. — V. Accademia militare. — Collegio 
militare. — Instituti militari e Scuole militari. 
EFFETTI militari V. Armi. 

EQUIPAGGIO: Si regola il servizio di vestiario, di 
grande equipaggio e bardatura dell’esercito , 21 
novembre 1818, p. 391. — V. Ordinanza dell' am- 
ministrazione militare. 

ERGASTOLO di S. Stefano. V. Servi di pena. 
ESAME. Vien prescritto per le promozioni a designate 
classi nel novello battaglione di zappatori mina- 
nori , 18 agosto i 83 i , p. 4 $- Idem per gli ascensi 
de’ chirurgi , 16 settembre i 83 i , p, 73. — V. 
Ascensi militari. 

ESERCITO. Si forma un solo esercito da quelli di 
Napoli e di Sicilia , i 4 giugno 18 15 , p. 18. — 
Una porzione degli uffiziali dello antico esercito 
viene incardinata a’ novelli reggimenti , forman- 
dosi degli esuberanti un deposito sino alla loro 
destinazione, 27 -luglio l 8 i 5 , p. 74. — Si fissa 
l’ epoca di anzianità degli uffiziali del disciolto 
esercito napolitano , 5 agosto i 8 i 5 , p. 99. — Vien 
riorganizzato, .<8 agosto i 8 i 5 , p. 102. — Sua for- 
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inazione , ivi. — Stato maggiore generale , ivi, p. 

Jo 3 Stato maggiore dell esercito , ivi, p. 104.— 

Stato maggiore «lei genio, ivi . — Stato maggiore 
della gendarmeria, ivi, p. 106. — Aiutanti di 
campo , ivi. — Guardia reale, ivi. — Corpi facol- 
tativi , ivi , p. 107. — Infanteria di linea, ivi. — 
Cavalleria di linea , ivi, p. 108. — Gendarme- 
ria , ivi. — Stato maggiore della scuola politecni- 
cìì , ivi. — Scuola di marte , ivi , p. 1 oc). — Am- 
ministrazione militare , ivi. — Consigliò di sani- 
tà ivi. — Le indennità di via e di supplimento 
di soldo per l’armata in marcia, sono ristabilite 
come erano in vigore nell’anno i8i 5, 20 luglio 
1820, p. no. — Metodo per tenere al completo 

l’ armata di terra , 11 giugno 1821 , p. 99. 

Si^ stabilisce da quali corpi deve essere formala, 
1. luglio 1821 , p. 1. — Scioglimento di vari cor- 
pi e provvisoria conservazione di alcuni altri , 
i.° luglio 1821 , p. 4 - — Novello esercito e de- 
nominazione de’ reggimenti che lo compongono, 
*7 g' u g no 1828, p. 282. — Altra organizzazione 
del reale esercito di terra , 17 dicembre i 83 o , 
p. 175. — Idem , dinotandosi gli aumenti che po- 
tessero essere necessari onde passare con pron- 
tezza nelle occorrenze dallo stato di pace a quello 
di guerra, 21 giugno i 833 , p. 2 i 3 .— Si stabi- 
lisce il numero dei generali di ogni grado con la 

rispettiva destinazione di essi , ivi, p. 214. 

Stato maggiore , p. 31 5 . — Guardie del corpo , 
p. 216. — Corpi facoltativi , p. 217. — Corpo 
reale di artiglieria , p. 318 e seg. — Compagnia 
di artiglieria a cavallo , p. 234. — Brigata di ar- 
tefici , p. 225 . — Battaglione del treno, p„ 006 
c — Artiglieri littorali , p. a 3 i. — Genio, p. 
2dd. — Battaghone di Zappatori minatori , e di 

pionieri, p. 237 Officio topografico, p. 23 q. — ■ 

Istituti di educazione militare , p. 240. — Fante- 
ria , ivi. Denominazione de’ reggimenti che la 
Vol. I. g 
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compongono, p. z/fi . — Forza di ciascun reggi- 
mento di fanteria , p. 24 1 e se g • Idem di ciascun 
battaglione di cacciatori di linea, p. 245. — Ca- 
valleria. Denominazione de’ reggimenti che la com- 
pongono , p. 247. — Forza di ciascun reggimen- 
to , p. 241 e seg. — Gendarmeria. — Sua com- 
posizione , p. 2Òo. — Corpi sedentanei. Compo- 
sizione della reai Casa degl’ invalidi , p. 253. — 
Idem del reggimento reali veterani , p. 254 e 
seg. — Forza delle quattro compagnie di dotazio- 
ne , e loro residenza , p. 257. 

ESERCITO ( Consiglio della intendènza generale del- 
lo) Si approva lin regolamento per solennizzare i 
contratti che si stipulano innanzi ad esso, o presso 
le autorità delegate da quel consesso , 24 agosto 
1817, p. 129. — V. Consiglio della intendenza ge- 
nerale dell' esercito ed Intendenza generale del- 
V esercito. 

ESERCITO (Intendenza generale dell’) V. Intendenza 
generale dell ’ esercito. 

. <» • ' l. i* ' G.t > , . .v . r\ < li %-;t *-•♦!•» r M* 

■•!«' • N|IhI ■ • ; • : - • ] H ' 

F 

FARDELLA ( D. Giovambattista , tenente genera- 
le ). È nominato direttore della reai segreteria di 

; Stato della guerra , 28 maggio 1821 , p. 87.— 

..! i> Idem ministro della guerra e marina i3 luglio 
. i83o (1). 

FARMACISTI. Se ne aumenta uno di prima, ed un al- 
tro di seconda classe alla pianta organica degli spe- 
dali di terra , col destino- presso la intendenza ge- 
nerale dello esercito per la verificazione delle con- 
tabilità farmaceutiche , 6 giugno ,i83i , p. 255. 

FORAGGI. Se ne stabilisce la quantità da corrispon- 

: { 

. ' .* ' : 1 * 

- (1) Questo decreto del i3 luglio i83o non si rinviene nella col-;, 

lezione delle leggi e decreti reali. 
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* dersi ai diversi corpi di cavalleria dell’armata, ai 
ottobre 1820, p. 4^ 2 * — V. Razioni di foraggio . — • 
Ordinanza dell 9 amministrazione militare . 

FORME di rito . Si determinano quelle da osservarsi 
dalle commessioni militari nei giudizi de’* rei' as- 
: senti , 14 luglio 1828, p. 6. • I l 

FORME pei contratti militari, V. Contratti militari, 
FORNITORI. Disposizioni per assicurare la sommi- 
nistrazione degli oggetti di forniture , 27 giugno 
. i 83 o, p, i 63 . . : 

FORTI. Destinazione del comando de 1 forti e castelli 
della città di Napoli, 8 luglio 1820, p. 20, — 
V. Piazze da guerra. — Nel forte di Pescara vien 
destinato un cappellano , 3 settembre 1826 , p. 
i 45 . — S' inibisce la costruzione delle opere alla 
stabilita distanza dai medesimi , 6 giugno i 83 a ,. 
p 190^ . ' > *■ 

FORZA armatfi delle giustizie circondariali. Suo sta- 
bilimento nei domini di quà dal faro al numero 
: di i 85 o individui , 28 febbraio 1823, p. « 4 * — 
Formazione delle squadriglie, soldo ed uftifor- 
. me, ivi, p. 95. -‘-Coloro che ne fanno parte non 
.sono esclusi dalla leva, 14 marzo 1823 , p.‘i 85 , 
e 197. — Sua abolizione, io febbraio 1824? p*i27. 
FORZA pubblica. Progetto per la sua provvisoria ov-ì 
ganizzazione sino a cbe il parlamento non f avrà 
diffin iti va mente stabilita, io agosto; 1820, p. 182J 
FORZA pubblica interna. Sua creazione ih tutti i co- 
muni di Sicilia sotto il nome di Rondicri comu- 
nali ,17 giugno 1828 ,;p. 173.. 

FORZATI. ^Regolamento per le riviste e per lo ‘ser- 
vizio amministrativo dei medesimi nei bagni dei do- 
vi mini di quà dal faro, 22 giugno 1826, p. 344 * — 
Gl’ indivia ui delle compagnie attive del battaglione 
reai marina possono, come i sedentanei ,> essere ad- 

• detti alla loro custodia , 21 luglio >1828, p. i5.— * 
Aumento di pena per quei cne vendono il loro : 
vestiario , i 5 settembre i 83 o p. 78. — Si pie- 


pendenti , 3 o 
FUCILIERI reali. 
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scrìve che debbono rimanere alla dipendenza della 
marina , a giugno 1 833 , p. 1 45 * 
FRANCHIGIA ai posta. È accordata per la corrispon- 
denza fra l’ ispettore di gendarmeria ed i suoi di- 
sdenti , 3 o agosto 1826 , p. Ii 3 . 

si forma un corpo di gendarme- 
ria a piedi sotto il nome di fucilieri reali , 18 
settembre 1816 , p. a 3 o. — Disposizioni circa la 
formazione e servizio di questo corpo , io novem- 
bre 1816, p. 35 y. — A ciascuna deile quindici 
compagnie di essi si assegnano delle sezioni di fu- 
cilieri veterani, 3 febbraio 1817, p. 181. — Essi 
faranno il servizio delle compagnie provinciali , 
che sono abolite , ivi. ■ — Altre disposizioni orga- 
niche , p. 1 8/{ . — Si aumenta la compagnia della 
provincia di Napoli, 16 maggio 1817, p. 554 - — 
Si aumenta il loro soldo , 20 giugno 1817 , p. 
653 . — Ogni compagnia sarà diminuita di una 
brigata al primo di gennaio 1818 , e si stabilisce 
la sua forza organica, 4 dicembre 1817, p. 38 (). — . 
Saranno alloggiati nelle proporzioni medesime sta- 
i bilite per la fanteria di linea , ivi , p. 3 po. — 
Organizzazione delle compagnie di deposito, 1 ot- 
tobre , 1818 , p< a 56 . V. Gendarmeria reale ec. 
FUCILIERI reali e veterani. Organizzazione del loro 
corpo , i 5 dicembre 1819 , p. 706. 

FUCILIERI veterani. Disposizioni relative ai loro ave- 
ri , 4 dicèmbre 1817 , p. 38 1. — Loro aumento 
ed assegnamento alle diverse provincie , 4 dicem- 
bre 1817, p. 386 . — Il loro alloggio, essendo a 
carico dei comuni , deve essere somministrato nelle 
proporzioni stabilite per la fanteria di linea , ivi, 

5 . 390. — Si prescrive che la ritenzione del monte 
elle vedove e ritirali continui ad eseguirsi sugli 
averi de 1 sotto-nffiziali e fucilieri veterani , a ragio- 
ne di grana tre per mese, 16 gennaio 1818 p. 4®. 
FUORBANDO (Liste di ). Vengono prescritte per gl'in- 
dividui che scorrono armati la campagna in aperta 
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resistenza alla forza pubblica , 22 aprile 1816 , 

I », 286. — Modo di esecuzione , ivi , — Premi a co- 
lli che porrà a morte i capi , o gl’ individui di 
queste bande , ivi , p. 207. — Condanna per co- 
loro che sono arrestali , ivi. — Presentazione di 
essi, ivi p. a 58 . — Fautori e complici, ivi. — Le 
commessioni incaricale per le liste di fuorbando 
proseguiranno ad occuparsene , in luglio 1817 , 
p. — Il fuorbandito sarà condannato a morte 
da una commessione militare sulla pruova della 
identità della persona : se si presenta , sarà giu- 
dicato dal tribunale competente , ivi , p. 5 o. — 
Gli scorridori di campagna , benché non iscritti 
6ulle liste di fuorbaudo , se siano presi colle armi 
alla mano combattenti, saranno condannati a morte 
da una commessione militare , che sarà convocala 
nel momento medesimo, 17 luglio 1817, p. 5 i.— 
Nuove disposizioni circa le liste di fuorbaudo e 
la competenza delle commessioni militari, 1 8 no- 
vembre 1817 , p. 34 o. — Si stabilisce da chi deb- 
bonsi formare le liste di fuorbaudo, 3 o agosto 1821, 
p. 106. 

G 

GALEOTTI V. Marina reale. 

GARANTIE Sovrane, 20 e 21 maggio 18 1 5 , p, 23 
e a 4 - — V. Proclamazione e dichiarazione del Re.- 
GENDARMERIA reale ausiliaria , fucilieri reali ec. 
Ajutante di campo dell ispettore comandante. 
Dovrà far parte di una delle compagnie della stessa 
arma, i 4 giugno i 834 , p. ? 3 i. 

Alloggi per gli uffizioli e caserme per la truppa. 
Istruzioni a ciò relative, 26 settembre i 834 , p. 66. 

Cambi. Si permette alle reclute di leva ammesse 
nella gendarmeria di presentare dei cambi, 2 mag- 
gio i 83 o, p. i 36 . 

Cavalleria. Si forma un corpo di gendarmeria 
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a cavallo , 18 settembre 1816, p. a 3 o , V. Fu- 
cilieri reali. 

Colonnelli e tenenti colonnelli. Ne vengono abo- 
lite le cariche , e si creano invece sette sotto ispet- 
tori , 25 luglio 1817 , p. 84 

Chirurgi. Se ne cestina uno, 29 giugno t 834 j 

p. 249. - 

Decorazione delT ordine di S. Giorgio della Riu- 
nione. Norme per accordarsi agl’ individui della 
gendermeria , 6 giugno 1828 / p. n5. 

Depositi. Loro formazione, i 3 maggio 1818, 
p. 3 oi. 

Forza. Vien fissata quella di ciascuno squadro- 
ne , 3 o luglio 1818, p. 33 . — L’attuale forza 
della prima sezione viene aumentata di due bri- 
gale a piedi, 26 gennaio 1822 , p. i 5 . — Si au- 
menta il numero dei gendarmi ausiliari stabilito 
nell’ organico , io febbraio 1824 , p- 127. — V. 
Organizzazione della Gendarmeria. 

Garentia accordata agl’individui di quest’ arma 
per reati commessi in ufficio , 26 dicembre 1827. 
p. 275. 

Gendarmeria scelta. Viene incaricata del servizio 
di polizia del rcal palazzo , 9 dicembre i 83 o , 
p. 167. 

Giuramento. Forinola di esso da prestarsi da- 
gl’ individui novellamente ammessi nella gendar- 
meria reale , 3 o agosto 1827 , p. 104. 

Ispezione e comando della gendarmeria. Sono 
aggregate al ministero della polizia generale , 16 
febbraio , . 1 83 1 , p. 107. 

Istruzioni per lo servizio delle funzioni della 
gendarmeria, 26 dicembre 1827, P - 2 7 ^’ 

Modificazioni al titolo Vili della legge orga- 
nica dei 24 luglio 1806 , 18 aprile 1816, p. 244* 

Ordinanza per la gendarmeria reale e pei gen- 
darmi ausiliari , ip ottobre 1821 , p. 249. — Si 
modificano gli articoli 84 e ao4 della medesima 
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ordinanza relativi alla età degl’ individui da am- 
mettersi, fissandola dagli anni diciannove compiuti 
a quaranta, 2 febbraio i8aa , p. n 3 . — Si ap- 

I irova la novella ordinanza della gendarmeria reale 
a quale avrà vigore dal 1.“ ottobre corrente unno 
iu poi , 3 o agosto 1827, p. 97. — Lo statuto at- 
tuale e gli altri dettami regolamentari anteceden- 
temente pubblicati restano abrogati in ciò che sarà 
in opposizione colla detta ordinanza , ivi. — Idea 
generale del servizio dell'arma , ivi , p. 99. — Sua 
Formazione, ivi . — Reclutamento, p. io 3 . — Avan- 
zamenti , p. io 5 . — Congedi e passaggi ai vete- 
rani , agl' invalidi ed al ritiro, p. 107. — Doveri 
dell’ispettore e del comandante in secondo , p. 
108. — hlcm de l’uffiziale superiore di dettaglio, 
p. 110. Doveri de’comaudanti di battaglioni, ivi . — 
Idem dei capitani ed altri utliziali, p. 112. — 
Idem della gendarmeria, p. ii 3 . — Rapporti della 
gendarmeria con le autorità , p. 120. — Idem con 
le altre truppe dell’esercito , p. i a 3 . — Eserci- 
zi, p. ia 4 - — Composizione dei consigli di am- 
ministrazione, ivi. — Averi, p. ia 5 . — Vestiario, 

f >. ’ 127. — Rimonta, p. 128. — Foraggi , ivi. — 
Jassa di compagnia o squadrone, p. 129. — Fondo 
di soccorsi straordinari , ivi. — Armamento e mu- 
nizione , p. i 3 i. — Casermaggio, p. i 3 a. — Di- 
sciplina , p. i 33 . — Competenze nei giudizi pe- 
nali , p. 1 34 - — Quadro organico del personale 
della gendarmeria reale , p. 125 . — Tariffa degli 
averi , ivi. — Si annulla l’articolo 34 dell’ordinanza 
relativo ai cambi , 2 maggio i 83 o,p. i 36 . — Si 
risolve un dubbio circa la intelligenza di alcuni ar- 
ticoli della medesima riguardanti la disciplina e 
la competenza nei giudizi penali , 28 febbraio 
i 834 ^ P- 7 8 - 

Organizzazione della gendarmeria reale, id di- 
cembre 1819, p. 716. — Provvisoria organizza- 
zione della gendarmeria a piedi ed a cavallo , 9 
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settembre i8ao , p. 291. — Ricomposizione della 
gendarmeria reale secondo un nuovo stato orga- 
nico , 18 maggio 1 833 , p. 102. — Altra organiz- 
zazione. Sarà composta da uno stato maggiore e 
minore , da due compagnie scelte , da otto bat- 
taglioni di fanteria ognuno di quattro compagnie, 
da uno squadrone scelto di cavalleria, da otto squa- 
droni e da otto sezioni di gendarmi veterani , 2 1 
giugno i 833 , p. a 5 o. 

Processi verbali. Quelli di arresti segnati dagli 
arrestanti , potranno, nei giudizi dei disertori, va- 
lere invece dell’ interi’ogatorio, a4 febbraio 1816, 
p. i 5 o. 

Reati. In quali casi i reati commessi dai gen- 
darmi siano di competenza della commessione mi- 
litare dipendente dal ministero di Stato di grazia 
e giustizia, 29 marzo 1826, p. i 32 . — Sulla in- 
telligenza dell'articolo 1.° del decreto relativo al- 
l’ indicato oggetto, ai giugno 1826, p. 337. 

Reclute di leva. Vengono autorizzate a poter pre- 
sentare dei cambi , 2 maggio i 83 o, p. i 36 . 

Riviste. Motodo come formarle , 12 dicembre 
i 8 i 5 , p. 355 . . 

Squadrone ( mezzo), Vien portato al pieno della 
forza di uno squadrone della cavalleria di liuea, 
7 maggio i 832 , p. x 54 - 

Statuto della gendarmeria reale ed ausiliaria, 19 
novembre 1822 , p. aa6. 

Tariffe degli averi della gendarmeria , 3 o agosto 
1827 , p. ia 5 . — Idem degli averi dei sotto-uffi- 
ziah e soldati , i 3 maggio i 833 , p. 106. — Gli 
uffiziali di gendarmeria e gli aiutanti non con- 
templati nella detta tariffa , continueranno a rice- 
cevere gli averi indicati nella tariffa annessa al- 
l'ordinanza dei 3 ò di agosto 1827 ed in posteriori 
decreti , 21 giugno 1 833 , p. 269. — - Tutti gli 
attuali sotto-uffiziali e gendarmi finché non saran- 
no promossi con averi maggiori o uguali a quelli 


Digilized by Google 



( **« ) 

che ora godono , dovranno percepire a titolo di 
soprappi ii tli prest la differenza clie passa tra il 
prest mensuale, e quello indicato nella novella ta- 
riffa , ivi. — I sotto-uffiziali e gendarmi dello squa- 
drone scelto e delle compagnie scelte dovranno ri- 
cevere , oltre al detto soprappiù di prest , 1’ au- 
mento di grana sessanta al mese che trovasi indi- 
cato nella novella tariffa , ivi p. 270. — I sotto- 
uffiziali e gendarmi che passeranno alle sezioni dei 
veterani , dovranno esser pagati come tali dal gior- 
no che vi saranno destinati , ivi. 

Uffizioli superiori. Disposizioni relative ad alcu- 
ne cariche superiori della gendarmeria , 27 feb- 
braio 1826, p. 11 5 . 

Veterani ( sezioni di gendarmi). Saranno im- 
piegati ai servizi sedentanei dell' arma, come guar- 
die di prigioni , intendenze , quartieri ec, e di- 
penderanno dagli ordini del comandante del bat- 
taglione , cui sono addetti , 21 giugno i 833 , p> 
2(19. — V. Gendaiimi veterani. ' 

GENDARMI veterani. Disposizioni concernenti T am- 
ministrazione delle dieci compagnie di essi , 17 
agosto 1821, p. 102. — Ciascuna compagnia è por- 
tata alla forza d dugento uomini , 3 i agosto 1821 , 
p. 1 io. 

GENERALI. Quali di essi s’ intendono essere attivi, 
e quali sedentanei , i 3 aprile 1828 , p. &2. — Sì 
stabilisce il numero degli uffiziali generali di ogni 
grado, 21 giugno i 833 , p. ai 3 . — Loro desìi- 
nazione , iV/, p. 21 4 - — I generali presso i Prin- 
cipi reali non saranno mai del grado maggiore dei 
brigadieri , ivi. — In mancanza di un Principe 
reale per colonnello generale della guardia, la ispe- 
zione dei corpi di essa verrà affidata ad un tenente 
generale, o ad un maresciallo di campo , ed in 
tal caso la piazza d’ incaricato del dettaglio dei cor- 
pi medesimi rimarrà vóta , ivi , p. 21 5 . — Gli 
aiutanti generali , gli uffiziali geuerali alla iminc- 


Digitized by Google 



- ( là* ) 

diazione de Principi reali , il presidente dell’ or- 
fanotrofio militare , ec, ec. , saranno compresi tra 
i generali disponibili , ivi. 

GENIO ( Corpo reale del ). Se ne prescrive 1 ’ orga- 
nizzazione , 7 ottobre 1816, 279.- — Disposizioni 
relative alle sotto direzioni di esso , 3 i maggio 
1817 , p. '638. — Regolamento ed istruzioni per 
la contaliilità ed esecuzione dei lavori del genio , 
i i/f ottobre 1818, p. ■ 276. — Disposizioni rela- 
tive alla sua organizzazione , 20 luglio 1819, p. 
4 o. — Tarlile degli averi mensuali degli uffiziali 
addetti a questo corpo, ivi , p. 49 - — Progetto di 
novella organizzazione, 16 settembre 1820, p. 
344 - — Regolamento per l’ amministrazione de’fon- 
di destinati ai lavori del genio in alcune piazze di 
guerra , 5 aprile 1820 , p. 229. — Regolamento 
pel suo servizio interno, 18 settembre 1820, p. 
357. — Altro regolamento provvisorio , 21 otto- 
bre 1822, p. 207. — Sistema come pagarsi le spese 
del materiale del genio, i/° agosto 1822, p. 5 2. — 

• Si assegnano le spese di ufficio agli uffiziali supe- 
riori di questo corpo, 3 i gennaio i 8 z 3 , p. 56 . — 
V. Alunni del genio e dell’ artiglieria . — Sua rior- 
, gauizzazionc , 17 dicembre 1826, p. 294. — La- 
vori del genio da eseguirsi colla mano d’ opera dei 
r zappatori ,! 18 novembre 1827. p. 217, — Rego- 
lamento per simili lavori da eseguirsi nella reai 
1 piazza di Gaeta colla mano d’ opera de’ servi di 
pena , 27 dicembre 1837 p. 397. — Si stabilisce 
die i venti impieghi di subalterni nel corpo del 
genio siano tutti di primi tenenti, 21 luglio 1828, 

• - p. 1 5 . — Disposizioni relative ài secondi lenenti 
al seguito , ivi. — Novella organizzazione del reai 
corpo del genio , 21 giugno 1 833 , p. 233 . — 
Destinazioue degli uffiziali che lo compongono , 
ivi. — ' Idem delle guardie del genio, ivi, p. a 33 . — 
Dèlie dette guardie sedici saranno di prima classe , 
sedici di seconda e sedici di terza , ivi p. 236 . — 
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I còrpi addetti al genio pei lavori dell’ arma sa- 
ranno un battaglione di zappatori minatori , ed 
un altro di pionieri, ivi , p. 287. . — L’aiutante 
di campo del direttore generale dei corpi facol- 
tativi sarà compreso tra gli ufliziali del corpo del 
genio , 21 giugno i 833 , p. 267 V. Corpi J'acol- 
ta/jVi-Pionieri e zappatori minatori. 

GENIO idraulico (Corpo del ) V. Marina reale . 

GENIO marittimo. V. Marina reale. 

GESTORI dell’ amministrazione militare » V. Ammini- 
strazione militare. 

GIRGENTI ( Porto di ) V. Marina reale. 'ititfKv f » ", 

GIUDICABILI. Disposizioni relative ai giudicabili dalle 
commessioni militari presentati spontaneamente in 
prigione, 22 agosto i 83 i, p. 5 a. 

GIUNTA de’ condannati. Quella esistente in Sicilia pel 
destino de’ condannati è abolita, 2 giugno i 833 , 
p. i 45 . ' ~ . i • - 

GIUNTA de' generali. — Vien nominata per esaminare 

la condotta di tutti gl’ individui appartenenti al , 
disciolto esercito , o clie dipendono ual ramo mili- 
tare , 16 aprile 1821 , p. ' — Stabilimento di 

altre giunte di scrutinio pel ramo militare, i.° lu- 
glio 1821 , p. i 3 . , -i . j 

GIUNTA di anzianità. Si abolisce , riunendosene le 
attribuzioni all’alta Corte militare, 22 luglio i 833 , 

' . ®. ' 12 . •. • ." 

GIUNTA di rimonta, Sua organizzazione, 12 marzo 
i 833 , p. 53 . - ' » 

GIUNTA di scrutinio di marina. V. Marina reale. 
GIUNTA generale decontratti militari. Piano orga- 
nico della medesima , 12 marzo i 833 , p. 52 . 
GIURAMENTO. Formola di esso da prestarsi dagl’im- 
piegati militari a S. M., 17 luglio i 8 i 5 , p. 54 , — 
Idem dagl’ individui novellamente ammessi nella 
gendarmeria reale, 3 o agosto 1827, p. io 4 * 
GIURAMENTO, interrogatorio , testimonianza ec. Si 
stabiliscono delle forme particolari da adempirsi nelle 
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materie civili dal direttore del ministero della guer- 
ra e marina e dagli ulBziali generali , 20 agosto 
1829, p. 39 e 4o. 

GIUSTIZIA circondariale. V. Forza annata delle giu- 
stizie circondariali. 

GOVERNO provvisorio. Stabilimento di esso , e dire- 
zioni delle reali segreterie , a4 marzo 1821 , p. 
6 . — Nomiua dei diversi direttori ai rispettivi di- 
partimenti , ivi p. n. 

GOVERNO del regno durante l’assenza di S. M. Si 
provvede all'andamento del governo durante la tem- 
poranea assenza di S. M. dalla capitale , 7 giu- 
gno i 834 , P. a 35 . ‘ 

GRADI militari. V. A scénsi. 

GRADUAZIONI militari. Vengono abolite per gli uf- 
fizioli di sanità, 8 agosto i 8 i 5 , p. 101. — V. Arri 
del governoi 

GRAN corti speciali. Vieue abolita la giurisdizione 
delle commessioni militari per la punizione dei 
misfatti , e se ne attribuisce la competenza alle 

f ran corti speciali, 7 dicembre i 83 a , p. 21 5 . — 
i determina per quali reati debbono queste pro- 
cedere , 6 marzo i 834 , p« g 3 . 
GRATIFICAZIONI. Si stabiliscono quelle da pagarsi 
ai sacerdoti che celebrano le messe nei bagni dei 
servi di pena , i 5 gennaio 1825 , p, 33 . — Idem. 
ai cappellani addetti ai bagni dei servi di pena in 
Procida ed Ischia , 16 dicembre i 836 , p. 101. 
GRAZIE sovrane. Come partecipar quelle che si ac- 
cordano ai condannati per reati militari , 19 gen- 
naio 1821 , p- y 3 . • 

GUARDA magazzino principale dell’ arsenale di arti- 
glieria. Si abolisce il primo ed il secondo aiu- 
tante di esso , aumentandosi invece li guai'da ma- 
gazzini di seconda classe dell' arma stessa., 18 di- 
cembre i 83 a , p. 2a3. 

GUARDAROBA della reai marina. V. Marina reale. 
GUARDIA d’interna sicurezza. 
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Capi sezioni. Sono esentati dal dovere di far 
parte degli squadroni provinciali delle guardie di 
onore, io maggio 1 834 » P- 2o3. 

Capitani in secondo. Vengono stabilite nelle com- 
pagnie de’ reggimenti della capitale , aa agosto 
1820, p. 217. 

Comandante in capo. Vien nominato a tale ca- 
rica S. A. R. il Principe di Salerno, 19 settem- 
bre i 833 , p. 307. 

Conferma di essa in tutta la estensione del re- 

5 no , come per testimonianza di buoni servizi Ten- 
uti nel conservare la tranquillità pubblica , a5 
marzo 1816 , p. 200. 

Contribuenti. Viene provvisoriamente diminuita 
la tassa cui sono essi assoggettati , ao dicembre 
i8i5, p. 604. — Si concede un rilascio sulla quo- 
ta arretrata , clie essi debbono, aa febbraio 1816, 
p. i5o. — Stabilimento di una classe di contri- 
buenti , ao dicembre i835 , p. a45. 

Generale di dettaglio. Vien nominato a tale ca- 
rica il maresciallo di campo al ritiro, D. Luigi 
Pouset , 19 settembre i833 , p. 207. 

Guardie di onore. Formazione di nòve squa- 
droni provinciali , 3o maggio i833 , V. Guardie 
idi onore. 

Organizzazione novella di essa , 26 luglio 1820, 
p. i 56 . — La guardia di Napoli ritorna allo stato in 
cui era prima del 5 luglio 1820 , 3 i marzo 1821, 
p. 17. — Altra organizzazione nella capitale, 19 set- 
tembre 1 833, p. 204. — I componenti di essa saran- 
no scelti fra le classi de’ nobili , dei proprietari de- 
gl’ impiegati, de’ negozianti , de’ professori di arti 
liberali , de’ capi di arti e de’ maestri di botte- 
ghe, i quali abbiano l’età da a 4 a 5 o anni com- 
piuti , i vi , p. ao 5 . — Se ne stabilisce la forza di 
essa , ivi. — Distintivo , ivi. — Armamento , p. 
206. *— I comandanti ed i capi sezione saranno 
pominati da S. M. sulla proposizioue del. coma n- 
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- . dante in capo , iW* — Si determina -sda Chi deb- 
. honsi firmare le patentiglie che si rilasciano agfin- - 
dividili della guardia d’ interna sicurezza , ivL — 
Sua dipendenza dal ministro segretario di Stato 
della polizia generale , ivi. 

Vestiario , cuoiame , ec. Regolamento analogo, 
20 maggio i 835 , p. i 43 . . 

Uffiziale e sotto-uffiziall della guardia di Na- 
poli. Si dispone per quelli non nominati nei no- 
* . velli aliistamenti , 3 i agosto »i 820, p. a 56 . 

Usseri. Organizzazione di questo corpo, 27 Ju- 
glio 1820, p. 160. — Il secondo reggimento di 
essi in Napoli prende il nome di reggimento di 
- - dragóni della guardia stessa, 26 agosto 1820. p.249. 
GUARDIA reale. • ' ‘ 

Artiglieria a * cavallo . Formazione di uno squa- 
. drone y 2 settembre r 8 i 5 , p. 285. * — Sua pianta 
orgànica , 6 ottobre 1816 , p. 285 . —Sarà sotto 
gli ordini dell 1 ispettore generale della cavalleria 
della Guardia per ciò che riguarda servizio , mo- 
.*/. vimenlo ed ispezione, 18 luglio 1820 , p. 107. — 
Abolizione delle due piazze di secondi tenenti nella 
mezza brigata di artiglieria a cavallo , 21 luglio 
1828 , p. i 5 . — Viene abolita la detta mezza bri- 
gata d* artiglieria e la divisione del treno diSCasa 
*•-. * reale: organico di una novella compagnia di ar- 
taglieria a cavallo, 12 marzo i 833 , p. /p* 
Capitani-tenenti . Si abolisce tal carica nei corpi 
di fanteria e cavalleria della guardia reale, 9 di - 
* cembre- i 83 o , p. 170. 

Cavalleria . Tariffe dei suoi averi, 3 agosto 181 5 , 
p. 91. — Sua organizzazione, 18 agosto i 8 t 5 ,^p. 

‘V 187- - — Formazione di due compagnie cacciatori 
a cavallo, 22 agosto 18 15 , p. 192 , e 29' agosto 
i 8 i 5 , p. 223 . — 'La intera brigata della cavalle- 
ria della guardia vien dichiarata scelta, 4 noverai- 
bre i 8 i 5 , p. 465 . — Organizzazione de 1 suoi ca- 
valleggieri > 7 ottobre 1816, p. 278. *— Si addi- 
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cono 68 cavalli di regio conto ad ogni squadrone 
di cacciatori reali, 16 luglio 1819, p. 22. — I 
capitani de’ cavalleggieri possono essere ammessi 
allo esame per la provvista degl’impieghi di mag- 
giore della fanteria di linea , 16 dicembre 1820. 
p. 454 . — Novella organizzazione della cavalleria 
della guardia, 29- maggio 1827 , p. 3 1 9. — Sua 
ripartizione in divisioni e brigate, 29 maggio 1827, 
p. 239. — Si aggiugne all’organico del corpo «lei 
pionieri e cacciatori a cavallo la carica eli vete- 
rinario , 14 aprile «829 , p. 103. — Riorganiz- 
zazione della cavalleria della guardia composta di 
due reggimenti denominali, primo , c secondo ca- 
valleggieri , 21 giugno 1 833 , p. 247. — Foro 
composizione , iW, p. 248. — Fra i 12$ soldati 
che ogni squadrone deve avere in tempo di pace, 
ve ne saranno 3 o di prima classe, ivi p. i 5 o. — 
Ogni soldato di tal classe avrà il presi giornaliero 
di grana la, ivi p. 268. — Gli apprendisti trom- 
betti ed i sellai riceveranno il presi di solda- 
ti di seconda classe della guardia , e quello di 
semplici comuni nella cavalleria di linea , ivi p. 
269. 

Chirurgi. Si rettifica lo stato di quei delle bri- 
gate dei granatieri e cacciatori della guardia, a3 
gennaio 1816, p. 107. — V. Chirurgi. 

Comando. I corpi che compongono la giiardia 
reale , saranno sotto gli ordini di un tenente ge- 
nerale colla denominazione di comandante gene- 
rale ed ispettore generale , 17 gennaio 1820', p. 
34 -' — In mancanza di un Principe reale per co- 
lonnello generale della guardia , la ispezione dei 
corpi di essa , verrà affidata ad un tenente ge- 
nerale , o ad un maresciallo di campo; ed in tal 
caso la piazza d’ incaricato del dettaglio dei cor- 
pi medesimi rimarrà vóta, 21 giugno r 833 , p. 
2 l 5 . 

Consigli di guerra. Se ne stabiliscono due per- 
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manenti ed uno di revisione nella guardia reale 
sino alla pubblicazione del novello codice militare, 
n gennaio 1816 , p. i5. * 

Infanteria. Sua organizzazione, 17 agosto 18 1 5 , 
P\ «^9* — Organizzazione completa de'suoi corpi, 
26 settembre 1816, p.. » 65 . — Nella compagnia 
di deposito si comprenderanno apprendisti e 
sei individui di accordo di banda musicale ; nei 
cacciatori invece di pifferi , vi saranno trombet-, 
le, 26 ottobre 1816, p. 33 1. — Le compagnie 
di deposito de’ granatieri e cacciatori vengono su p- 

£ resse dal 1." di marzo, i6gennaio 1818, p. 38 . — 
iascuna compagnia de’ reggimenti di granatieri e 
cacciatori si aumenta di un sotto tenente, 5 marzo 
4819, p. 129. — Si provvede circa il prest di al- 
cuni reggimenti di essa , dividendolo in due classi, 

7 aprile 1819 , p. 292. — Si prescrivono nuove 
disposizioni circa la organizzazione de’ reggimenti 
della guardia , 9 dicembre 1819 , p. 662. — I ca- 
pitani de’ granatieri e cacciatori della guardia pos- 
sono essere ammessi all’ esame per la provvista de- 
gl’ impieghi di maggiori della fanteria di linea , 
16 dicembre 1823 , p. 454 - — Organizzazione dei 
corpi d'infanteria, 29 maggio 1827, p. 319. — 
Loro ripartizioue in divisioni e brigate , 29 mag- 
gio 1827, p. 229. — La fanteria della guardia si 
compone di due reggimenti di granatieri ed uno di 
cacciatori , 21 giugno i 833 , p. 2|o. — Loro forza, 
iVi, p. 242. — Fra gli ottantuno soldati di ciascuna 
compagnia , ve ne saranno venti di prima clas- 
se, wi p. 247. — Gl’individui di tal classe riceve- 
ranno il prest giornaliero di grana dodici , 21 

f iugno i 833 , p. 268. — Gli attuali apprendisti 
i musica continueranno a ricevere il prest che 
or» godono , e quelli che saranno ammessi in se- 
guito , percepiranno il prest di soldato di seconda 
classe , ivi. — Vien modificato l’uniforme della fan- 
teria della guardia , ivi. 
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Pionieri. Formazione di due compagnie di essi, 
a 2 e 29 agosto i 8 i 5 , p. 192 , e aa 3 . 

Riforma. Tutti coloro , che furono ammessi nei 
corpi della guardia dopo il di 5 luglio 1820, ne 
rimangono esclusi , 23 aprile 1821, p. 47* 

Soprassoldo. Si stabilisce quello di alfiere della 
fanteria della guardia, 11 febbraio i 83 i, p. 108. 

Tariffe , 27 luglio 181 5 , p. 76. — V. la ta- 
bella n 0 19 e seg. dell’ Ordinanza amministrativa 
militare. 

Treno e regi bagagli. Il trèno di artiglieria godrà 
di una massa di bardatura e ferratura , 22 feb- 
braio 1816, p. i 45 . — Si dispone per la comple- 
tazione di questi corpi, 9 luglio, 1819, p. i 5 . — 
Si ordina di rimanere provvisoriamente nello stato 
in cui si trova la divisione del treno de’ regi ba- 
gagli , 6 settembre 1820, p. 273. — Si prescrive 
che i cavalli del treno della guardia reale non 
siano più adibiti al servizio di posta della reai 
Casa, i 3 novembre i 83 o, p.. i 56 . — Abolizione 
della divisione del treno di Casa reale , 12 marzo 
i 833 , p. 43 - 

GUARDIE campestri. V. Sicilia. 

GUARDIE civiche. Loro abolizione in designati circon- 
dari dei domini di quà dal faro, 7 febbraio 1827, 

S . 102. — Si prescrive l’abolizione di tutte le guar- 
ie civiche e lo stabilimento delle guardie comu- 
nali , 7 aprile 1827 , p. 166. 

GUARDIE comunali. Loro stabilimento, 7 aprile 1827, 

1 ». 166. — Rivocazione di tal decreto e del rego- 
amento per la loro organizzazione , 24 novembre 
1827, p. a 3 o. 

GUARDIE del corpo. V. Compagnia delle reali guar- 
die del corpo. 

GUARDIE del genio. Loro destinazione , 21 giugno 
i 833 , p. a 35 . — V. Genio. 

GUARDIE di onore. I giovani che ne fanno parte , 
sono esenti dalla leva, 3 o maggio 1 833 , p. i3i, — - 
. VoL. I. 9 
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I due squadroni di Napoli e di Terra di lavoro, 
saranno comandati da un uffiziale superiore, 21 
settembre 1 833 , p. 21 1. — I magistrali sono esen- 
tati dall’ obbligo di formar parte degli squadroni 
suddetti , io maggio 1 834 5 P- ao 3 . — Se ne pre- 
scrive l’organizzazione ne 'domini oltre il faro, 
16 gennaio i 834 > p. ai. — Destinazione del bri- 
gadiere Scilla a comandante superiore coll’inca- 
rico del dettaglio , ivi , p. 22. — Disposizioni re- 
lative agl’ individui che nei domini di qua dal faro 
debbono formar parte degli squadroni provinciali 
delle guardie di onore, io maggio i 834 , p. 201. — 
Tutti coloro die sono compresi negli squadroni 
medesimi , vengono esentati dall’ obbligo di appar- 
tenere alla guardia d' interna sicurezza , ivi , p. 
2o3. — Eccezione , ivi. 

GUARDIE di polizia del reai palazzo. V. Compagnia. 
di polizia del reai palazzo. 

GUARDIE marina. V. Marina reale. 

GUARDIE nazionali. Si forma negli Abbruzzi un corpo 
di volontari di cavalleria di guardia nazionale, 3 i 
dicembre 1820 , p. 480. — Le guardie nazionali 
istituite dopo il 5 luglio 1820 , tino alla istalla- 
zione del governo provvisorio , sono abolite , 6 
aprile 1821 , p. 3 o. 

GUARDIE urbane. Loro stabilimento nei domini di qua 
dal faro, 24 novembre 1827, p. 23 o. 

GUARNIGIONE di linea e veterani ( Reggimenti di ). 
Prorogazione alla liquidazione delle pensioni ac- 
cordale agl'individui che ne fanno parte, 16 lu- 
glio 1818, p. 17, e 19 dicembre 1818 , p. 4o8. 

GUIDE dello stalo maggiore. ( Compagnia delle ). Sua 
formazione , 21 dicembre i 8 i 5 , p. 6 o 5 . — Si ag- 
giugne un cappellano alla sua composizione orga- 
nica, io giugno 1816, p. 347. — Vien disciolta, 
23 settembre 1816 , p. a 52 . 
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IDRAULICI. V. Genio idraulico. 

ILLUMINAZIONE e riscaldo. Nei quartieri e nelle 
scuderie sono a carico de’ corpi, i." febbraio 1816, 
p. ii 5 . — V. Comm ession e di vestiario, ed Ordi- 
nanza deli amministrazione militare. 

IMBARCO franco su i reali pacchetti e legni da guer- 
ra. V. Marina reale. 

IMPIEGATI. Divieto agl’ impiegati di qualunque ra- 
mo delle regie amministrazioni di accettare re- 
tribuzione dai particolari per disbrigo di affari , 
4 ottobre i 83 a , p. 1 48 - — I militari chiamati 
ad impieghi nella reai Casa , conserveranno il gra- 
do ed il soldo dal ramo di guerra , o marina , 
e godranno il dippiù dal ramo di Casa reale, qua- 
lora all’ impiego ottenuto vi fosse annesso un sol- 
do maggiore, 8 novembre i 83 a, p. 191. — Quali 
impiegati sono esenti dall’ obbligo di far parte de- 
gli squadroni provinciali delle guardie di onore, 
io maggio 1 834 j P- *o 3 . 

IMPIEGATI degli spedali militari. Si stabilisce il nu- 
mero di quelli da essere addetti a ciascuno degli 
spedali militari di terra , 9 gennaio 1829 , p. 2. 

IMPIEGATI de’ posti telegrafici. Si provvede alla sorte 
di quei che rimangono superanti per la restrizione 
del numero de’ posti medesimi , 3 o aprile 1829, 
p. 1 1 5 . — V. Marina reale, — Corpo telegrafico. 

IMPIEGATI destituiti. Indulto in favor di coloro che 
trovansi destituiti per vicende politiche , 18 di- 
cembre i 83 o, p. 180. 

IMPIEGATI di nomina regia. Sono esentati dalla leva, 
purché godono di un soldo mensuale di ducati 
quindici , 1.° giugno 1820 , p. 349- 

IMPIEGATI sanitari. Si fissano 1 soldi di quelli di 
Napoli e Palermo , i.° gennaio 1820, p. 1. 

IMPIEGHI. È sospesa sino alla convocazione del par- 
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lamento la facoltà di concedere impieghi , gradi, 
soldi , ec. eccettuate le cariche diplomatiche , a 
settembre 1820, p. 260. — Gl’impieghi politici 
occupati da militari e che restano vóti per la loro 
presentazione , non saranno provveduti , 26 set- 
tembre 1820 , p. 4 i 3 . — Si aboliscono quelli ac- 
cordati dopo il dì 5 luglio 1820 sino alla istal- 
lazione del governo provvisorio , 3 aprile 1821, 
p. a 5 . — V. Atti del governo. Norme per la prov- 
vista degl’ impieghi che vacano , o che potranno 
vacare nelle amministrazioni finanziere, 14 giu- 
gno .i 835 , p. 206 (1). 

INCENDI. Formazione di una compagnia di pompieri 
addetti ad estinguere incendi nella città di Napoli, 
i 3 novembre i 833 , p. 279. — Sua composizio- 
ne , ivi. — Gli uffiziali avranno il soldo che cor- 
risponde al grado rispettivo a norma delle tarifTe 
in vigore pel corpo reale dell’ artiglieria , ivi p. 
281. — I sotto-uffiziali pompieri di prima e di 
seconda classe avranno il pane ed il prest stabili- 
to colia pianta dell’arma suddetta, ivi. — L’inge- 
gnere direttore godrà un soldo mensuale di du- 
cati trecento sessanta , e l’ingegnere aiutante quello 
di ducati centottanta , ivi. — Uniforme , ivi. — La 
compagnia sarà soggetta alla disciplina militare , 
e le trasgressioni che si commetteranno dagl’ in- 
dividui della medesima sia riguardo alla subordi- 
nazione nel quartiere , sia riguardo al servizio che 
prestano ne’ corpi di guardia , saranno punite colle 
pene comminate dallo statuto penale militare , ivi . 
p. 282. — Servizio che dovrà prestare, ivi. — Da 
chi dovranno nominarsi gli uffiziali della detta 
compagnia , p. 286. — Requisiti per esservi am- 
messo , ivi. 

INDENNITÀ’ di spese di ufficio. Si stabiliscono quelle 


(1) Questa disposizione si è adottata per il ramo militare. 
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per le direzioni e sotto direzioni dì artiglieria , 
39 maggio 1837 , p. 23 1. — Si accorda ai sotto 
ispettori dell' artiglieria e del genio , 20 agosto 
i 833 , p. 172. — Riduzione della indennità per 
gli uffiziali di servizio nel eautiere di Castellam- 
mare , i 3 novembre i 833 , p. 3 o 8 . 

INDENNITÀ’ militari. Quelle di alloggio e foraggio 
non saranno più pagate agli uffiziidi superanti di 
qualunque grado, 1.“ febbraio 1816, p. 109.— 
Eccezioni per gli ulfiziali addetti v all’ immediazio- 
ne del Consiglio supremo di guerra ed alle com- 
messioni presedute da’ tenenti generali Filangieri 
ed Ambrosio, 23 maggio 1816, p. 324 * — A con- 
tare dal i.° settembre prossimo vengono sospese 
le indennità di via ai militari , meno che a co- 
• loro che sortono dagli spedali , il supplimento di 
soldo in marcia e le spese di posta , 8 agosto 
1816 , p. 119. — Si richiamano in vigore le ta- 
riffe relative alle indennità di alloggio e di mo- 
bilio pei vari corpi deH’armala, 20 luglio 1820, 
p. 164. — V. Ordinanza dell' amministrazione mi- 
litare. Ai maggiori comandanti battaglioni isolati, 
che non avessero 1’ alloggio in natura , 27 giu- 
gno 1827 , p. 244 - — Disposizioni per le inden- 
nità delle razioni di foraggio che percepiscono 

t li uffiziali addetti al reai officio topografico , 3 o 
icembre i 83 o , p. 189. — ModiGcbe alle tariffe 
per le indennità di rappresentanza e di spese di 
ufficio dell’ armata di terra, i 3 dicembre i 83 o , 
P- ifD* 

INDIVIDUALE destinazione dei condannati. Si stabi- 
lisce una commessioue incaricata della individuale 
destinazione de’ condannati ne’ domini al di qua 
dal faro ai luoghi delle rispettive pene, 1 4 luglio 
1828 , p. 5 . 

INDIVIDUI che per misura di polizia sono imbarcati 
di passaggio sopra legni della reai marina. Rego- 
lamento circa la somministrazione e boniGca della 


Digitized by Google 



( ‘ 34 ) 

razione da darsi loro, a maggio i 83 o , p. 129. 

INDIVIDUI che trovatisi esclusi dagV impieghi milita- 
ri. Indulto per quei destituiti per vicende politi- 
che , 18 dicembre i 83 o, p. 180. 

INDULTO. È esteso in favore dei condannati per reità 
di Stato e di coloro che trovansi esclusi dagl’ im- 
pieghi militari , 18 dicembre i 83 o , p. 180. — 
Vien accordato ai condannati per la cosi detta causa 
di Monteforte i 3 o maggio 1831 , p. 191. — Idem 
in favore di talune specie di condannati , 21 mag-, 
gio i 832 , p: 161. 

INFANTERIA. Sua legge organica. Vien composta di 
dieci reggimenti di linea e quattro corpi di trup- 
pa leggiera: loro denominazione, 18 settembre 

1816 , p. 218. — Ad ogni provincia si destina un 
reggimento di linea , o di truppa leggiera , ivi p. 
224. — Oltre i reggimenti nazionali, vi sarà un reg- 
gimento estero d’infanteria di linea, 18 settembre 
1816, p. 225 — Modificazione ed altre disposi- 
zioni relative alla sua organizzazione , 25 luglio 

1817 , p. 75 e 81 , e i 4 agosto 1817, p. ii 5 . — 
V. Esercito. — Sua riorganizzazione. Sarà com- 
posta di due reggimenti di granatieri della guardia, 
uno di cacciatori della stessa arma , dodici reggi- 
menti di fanteria di linea, quattro reggimenti sviz- 
zeri e sei battaglioni cacciatori , 21 giugno i 833 , 
p. 240. — V. Cacciatori nazionali e Guardia reale. 

Aiutanti maggiori. Si stabilisce la massima di 
doversi prendere nella classe de’ tenenti quelli dei 
battaglioni di riserva de’ reggimenti di linea , e 
quelli de’ battaglioni attivi nella classe de’ tenen- 
ti , o in quella de’ capitani , i.° febbraio 1818 , 

p. 79. 

Bande musicali. Disposizioni circa il soldo dei 
componenti di esse , 21 settembre 1 8 1 5 , p. 320 . — 
Loro stabilimento , i 4 marzo 1816 , p. 17^. — 
11 prcst dell’apprendista di musica, o apprendente 
trombetta nei reggimenti di linea , 0 nei batta- 
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glioni cacciatori , sarà uguale a quello dei soldati, 
ai giugno i 833 , p. 268. 

Battaglioni esteri. Formazione di un battaglione 
d' individui di nazione greca albanese sotto il ti- 
tolo di battaglione cacciatori macedoni , 28 no- 
vembre 1817 , p. 358 . — Il reggimento estero si 
divide in due battaglioni, formanti due corpi se- 

F arati , 17 gennaio 1818, p. <$2. — Si prescrive 
organizzazione del secondo battaglione estero in 
quattro compagnie , ognuna delle quali avrà la 
forza e gli averi come quelli de’ battaglioni ber- ' 
saglieri , 23 giugno 1819 , p. 54 o. — Nomencla- 
tura dei battaglioni esteri, 12 aprile 1820, p. a 5 i. 

Battaglioni provvisori. Se ne formano due di essi, 
che conterranno i soldati di cattiva condotta , 6 
dicembre 1817 , p. 391. — V. Battaglioni prov- 
visori. 

Cappellani. Nei reggimenti di novella forma- 
zione invece di due , vi saranno tre cappellani, 
3 o agosto 181 5 , p- 226. 

Consiglio di amministrazione de’ battaglioni d’in- 
fanteria , 28 agosto 1817, p. i 45 . 

Deposito generale d’infanteria stabilito colla ces- 
sazione del governo francese. Vieu disciolto , 24 
novembre 1816 , p. 385 . 

Epoca di attività de’ battaglioni di riserva dei 
dieci reggimenti d’ infanteria nazionale e dei quat- 
tro corpi leggieri, 5 aprile 1817, p. 4 ^ 7 * 
Ispezione c comando della fanteria. Vien divisa 
da quella della cavalleria, nominandosi i rispettivi 
comandanti , i\ febbraio 1826 , p. 4 2 * 

Leggiera. Si aggiungono due sotto-tenenti ad 
ogni compagnia dei battaglioni bersaglieri , 9 di- 
cembre 1818, p. 4 ° 8 - — Viene abolito il quarto 
battaglione de’ bersaglieri, i 4 maggio 1821, p. 63 . 

Riorganizzazione dei reggimenti che compongo- 
no la fanteria leggiera, 9 dicembre 1819, p. 669. — 
Si ordina la formazione di cinque reggimenti ne’do- 
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mini al di là dal faro, i.” marzo 1820, p. 161. 

I 01 inazione di quattro battaglioni cacciatori pel 
novello esercito, denominati i.°, 2 .°, 3.» e / » 
27 giugno .1823, p. 282. — Idem del 5 .° batta- 
glione cacciatori, x.° febbraio 1827, p. 96.— 
Idem del 6.° battaglione cacciatori , 3.“ gennaio 
1828, p. 1. 8 

Linea. Formazione de’ reggimenti Re, Regina 
Reai Borbone , Reai Farnese e quella di' un reg- 
gimento estero, 20 luglio 1 8 1 5 , p. 5 7 , 60, 63, 
e 69. Si approvano le tariffe pei suoi averi , 
27 luglio 18 1 5 , p. 76. — Formazione di altri sei 
reggimenti per la 2.» e 3." divisione attiva , e 
nome che prenderanno, 22 settembre i8i5 , p. 
321 . — Si prescrive un reggimento estero oltre i 
nazionali, 18 settembre 1816, p. 225. —I corpi 
nazionali della linea vengono ripartiti in quattro 
ispezioni generali , 6 ottobre 1818, p. 266.— Si 
formano quattro reggimenti dopo lo scioglimento 
dell armata, 3 o luglio 1822, p. 26. — Si prescrive 
la formazione di otto reggimenti che vengono de- 
nominati Re , Regina, Principe , Principessa, Bor- 
bone, Farnese , Reai Napoli e Reai Palermo , 
2 7 S' u g no 1823 ,.p. 282. — Questi otto reggimenti 
vengono ripartiti 111 quattro brigate, 4 luglio 1823, 

S .. 5 . — Si formano due reggimenti d’infanteria 
'individui siciliani, 27 dicembre 1825, p. 368 . — 
Formazione de’ terzi battaglioni ed abolizione delle 
compagnie di deposito, i.° giugno 1826, p. 3i6. — 
Riorganizzazione della fanteria nella quale vengo- 
no compresi i reggimenti siciliani, 29 maggio 1827, 
p. 3 19. — Loro ripartizione in divisioni e briga- 
te , 29 maggio 1827 »• P* a2 9* — Vien coutram- 
mandata la organizzazione del secondo reggimento 
siciliano , ed il battaglione del reggimento mede- 
simo attualmente esistente , passerà a formare il 
sesto battaglione cacciatori di linea , che avrà la 
stessa piauta organica degli altri cinque , a’termini 
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dell’ articolo 5.° del decreto dei 29 maggio 1827, 
3 gennaio 1828^ p. 1* ^ Si aggiugne un’altra 
compagnia al reggimento de’ Siciliani , 3 marzo 
*83 1 , p. 118. — I reggimenti della infanteria di 
linea saranno denominati i.° di linea, Re, su° Re- 
gina , 3.° Principe , 4*° Principessa, 5.° Rorbo- 
ne , 6 , Farnese, 7. 0 Napoli, 8.° Calabria, Q.° Pu- 
glia, io.° Abruzzo, ii.° Palermo, 12. 0 Messinst, 
21 giugno i833 , p. 241. r— La compagnia au- 
siliaria , che finora ha fatto parte del reggimento 
Siciliano, viene incardinata, per l’amministrazione, 
al reggimento reai Palermo, e riceverà gli uomini 
tanto di questo corpo, quanto del reggimento Mes- 
sina, òd 9 p. 246. — I quattro reggimenti svizzeri 

rimarranno come trovansi attualmente organizzati, 

■; : , > 7 . ™ • * ’f 1 0 3 ‘ 

wl 1 P* 1 2 47* vites 

INFANTERIA della guardia . V. Guardia reale . 

INGAGGI forzosi ed arrotamenti volontari . Modo co- 
me ciò praticarsi, ed elenco delle malattie che esen- 
tano gl’individui dal servizio militare, 21 settembre 
1821, p. 168. — V. Reclutamento. 

INGEGNERE costruttore in capo della reai marina, V. 
Marina reale . , * 

INGEGNERI di campagna. Vien disciolta la brigata 
degl’ ingegneri , e si organizza cjuella de’ minatori 
e zappatori , 23 settembre i8ib, p. 255. 

INGIURIE e violenze. Punizione di quelle recate ai 
soldati in sentinella , 12 ottobre 1827 , p. 179. 

INSTITUTI militari. Vengono stabiliti per la edu- 
cazione militare ne’ domini al di qua dal faro sotto 
la denominazione di collegio militare , scuola mi- 
litare e battaglione degli allievi 3 7 settembre 1821, 
p. 122. — Le disposizioni per lo scioglimento de- 
gli antichi instituti e per la organizzazione dei 
novelli, invece di aver luogo all’epoca stabilita nel 
decreto de’ 3o luglio ultimo (1) , si eseguiranno 


( 1 ) Questo decreto de’ 3o luglio non sì trova nella collezione delle 

leggi e decreti reali.ee. 
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al i.® settembre prossimo, ia agosto 1823, p. 
39. — V. Educazione militare. Gl’instituti di edu- 
cazione militare passano alla dipendenza della di- 
rezione generale dei corpi facoltativi , 2 settembre 
i 832 , p. 102. » 

1 NSTITUTO della reale accademia di marina. V. Ma- 
rina reale. 

INTENDENTE generale dell' esercito. Yien nominato 
a tal carica il maresciallo di campo D. Alessandro 
de’Medici, 18 dicembre 1816 (1). È il capo del com- 
messariato di guerra, 21 marzo 1819, p. 160. — 
Negli affari presso il Comando supremo ha la parte 
consultiva , ivi. — V. Ordinanza dell’ amministra- 
zione militare. Non è compreso nell’organico dei 
generali per essere a libera scelta di S. M. e per- 
chè pagato con soldo differente degli altri gene- 
rali , 21 giugno i 833 $ p. 21 5 . 

INTENDENTI. In designate provincie competerà loro 
• la facoltà di convocare nel bisogno i consigli di 
guerra di guarnigione da elevarsi in commessiom 
militari , 3 o settembre 1 83 1 , p. 196. — Assume- 
ranno le funzioni di regi commessavi in materia 
di salute pubblica , 4 agosto 1 835 , p. 44 * — No- 
mina di altri quattro intendenti a commessavi del 
Re coll’ Alter-ego nelle rispettive provincie , 29 
agosto i 836 , p. 33 . 

INTENDENZA generale dell’ esercito. Suo stabilimen- 
to , 18 dicembre 1816. Si approva il modello 
de’ contratti da stipularsi dal Consiglio della in- 
tendenza per la vitti fazione e per la manuten- 
zione del mobilio degli spedali militari , 1 1 luglio 
1817 , p. 60. — Viene approvato il modello per 
tutti gli oggetti di servizio militare , 12 dicembre 
1817 , p. 400. — Idem quello per gli appalti dei 


(1) Questo decreto non c riportata nella collezione officiale , 
dette legai c decreti reali. 
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lavori del genio , 4 febbraio 1818 , p. ni. — Si 
accorda indiffinilivamente al Consiglio della inten- 
denza la facoltà di delegare i consigli civili e le 
sottintendenze per la formazione de’ contratti re- 
lativi al servizio militare nelle provincie, i". ot- 
tobre 1818, p. 262. — Viene distaccata dal Coman- 
do supremo , da cui dipenderà direttamente, con- 
servando tutte le sue preminenze ed attribuzioni, 
a norma degli antecedenti decreti e del presente 
regolamento, 21 marzo 1819, p. i 5 g. — I con- 
tratti da stipularsi dal suo Consiglio non son .va- 
lidi senza la sovrana approvazione , 1 1 ottobre 
1821 , p. 245. — Si ordina il trasferimento della 
intendenza generale nel locale della Madonna delle 
grazie a Toledo, 20 dicembre 1825, p. 356 . — 
Sua riorganizzazione, 12 marzo 1 833 , p. 5 o. 

INTERROGATORIO. Quello pei disertori prescritto 
dalla Ordinanza del 1789 nel loro arresto, vien 
surrogato dal processo verbale di arresto formato 
da’gendarmi arrestanti, 24 febbraio 1816, p. 169. — 
V. Disertori e Gendarmeria. 

INVALIDI ( Casa degl’ ). Si fissa la massa di vestiario 
per questo stabilimento, 12 luglio 1816, p. 63 .— 
Si approva un regolamento per la Gasa degl’inva- 
lidi di Napoli e per quella di Sicilia , 28 feb- 
braio 1823 , p. 79. — Disposizioni relative a quei 
dell’ abolita seconda reai Casa stabilita in Palermo, 
2 maggio i 83 o , p. i 35 . — Sua riorganizzazione, 
e composizione, 21 giugno i 833 , p. 253 . — Il 
primo tenente funzionerà da controloro della reai 
Casa degl’invalidi, ed il secondo tenente da com- 
messo , ivi. — Invece del secondo chirurgo fissato 
con quest’ ultimo decreto , si destinano due tei;zi 
chirurgi , 21 maggio 1 834 5 P- a 06. 

ISOLA di S. Stefano. Dissodazione e coltura di 5 o 
moggia di terreno ivi esistenti a profitto dell’or- 
fanotrofio della reai marina, 26 agosto i 832 , p.88. 

ISPETTORI della rcal marina. V. Marina reale. 
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ISPEZIONE corpi d’ infanteria. Loro organizzazio- 
ne , 6 ottobre 1818 , p. 266. — La ispezione ed 
il comando della fanteria di linea vieti diviso da 
quello della cavalleria di linea , nominandosene i 
rispettivi comandanti , 24 febbraio 1826, p. 4^. 

ISPEZIONE delle truppe sedentanee. Dipenderanno 
dalla detta ispezione non solo la reai Casa degl’in- 
validi , il reggimento veterani e le compagnie di 
dotazioni delle isole, ma eziandio tutto il perso- 
nale militare appartenente allo stato maggiore ter- 
ritoriale , e gli altri individui che senza far parte 
di alcun’arma attiva dell’esercito, sono impiegati 
nelle diverse commessioni sedentanee, ne’ tribunali 
militari, nelle varie giunte, negli spedali militari 
e nei depositi de’ presidi art , sia come comandanti, 
sia come membri dei rispettivi consigli di ammi- 
nistrazione ; negl’ instituti di educazione e nello 
officio topografico: come pure gli uffiziali di terza 
e quarta classe in aspettativa di destino sedeutaneo^ 
ben vero però che tale dipendenza per gli uffiziali 
impiegati in alcuni degli stabilimenti suindicati , 
come gli spedali , gl'instituti di educazione e l’ of- 
ficio topografico, debbe restringersi alla sola parte 
personale ed alla proposta di rimpiazzi nel caso 
di vacanza, 21 giugno 1 833 , p. 261. — Non s’ in- 
tendono compresi in questa disposizione gli uffi- 
ziali generali componenti l’alta Corte militare, iV/, 
p. 262. 

ISPEZIONE generale delle milizie. Viene alwlita , 3 
aprile 1821, p. 24 V. Milizie. 

ISTRUZIONE. veterinaria. Se ne prescrive lo stabi- 
limento , ii ottobre i 8 i 5 , p. 349 - — V. Con- 
vitto annesso alla scuola veterinaria. 


LANCE di S. M. Si determinano gli averi de'marinari 
che vi sono addetti, 29 novembre 1821, p. 3 a 8 . 
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LANCE de’ porti di 3 .* e 4 >* classe. V. Marina reale. 

LANCIERI reai Principe Ferdinando. V. Coni-o dei 
lancieri rcal Principe Ferdinando. 

LAVORI del genio. V. Genio 

LAVORI forzati. Abolizione della pena militare dei 
lavori forzati perpetui , alla quale viene sostituita 
quella de’ lavori Forzati temporanei , a 5 febbraio 
i 836 , p. 3 i. 

LEGGI sanitarie. Pene contro i violatori delle mede- 
sime , 5 agosto 1 83 1 , p. i 5 . 

LEGIONI provinciali. Essendo mancati gl’ individui 
per completare le compagnie sedentarie di esse , 

J erchè sforniti delle qualità di possidenza, si or- 
ina essere sufficiente di pagare il contributo fon- 
diario di soli ducati tre per esservi ammesso, mo- 
dificando il decreto organico del dì 8 novembre 
1808 , i 5 luglio 1816 , p. 5 y. — Divengono reg- 
gimenti delle milizie provinciali , 25 luglio 1817 , 
p. 63 . V. Milizie provinciali. — Novella organizza- 
zione delle legioni , 3 settembre 1820, p. 266.— 
Amministrazione , soldi ed indennità agli uffiziali , 
ao settembre 1820, p. 387. 

LEGNAME da costruzione. Se ne vieta 1 ’ estrazione 


da’ domini di quà dal faro , 3 novembre 1823 , 

LEG&I della reai marina. V. Marina realé. 

LETTERE di avviso. Quelle che sono spedite dal Su- 
premo Consiglio di guerra nei casi di promozione, 
tengono luogo di nomine e patenti sino a nuova 
disposizione , 7 dicembre i8i5 , p. 535. 

LEVA. * 


Chiamata al servizio militare degli uomini delle 
due leve del i 8 i 3 , fuorché gli ammogliati e quelli 
che hanno compiuto 1’ anno vigesimo quinto di 
loro età , 21 novembre 1817, p. 353 . 

Coscrizione. Si abolisce del pari che i consigli , 
di recitazione, 26 maggio 1821 , p. 75. — L'ar- 
mata sarà tenuta al completo per mezzo di arro- 
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lamenti volontari e d’ingaggi, 1 1 giugno i82t,p.gg. 

Esenzione dalla leva. Viene accordata agl'indivi- 
dui che trovatisi registrati nei ruoli dell’ascrizione 
marittima, i quali son pure esenti da ogni servizio 
militare; del pari che agli abitanti di Procida, Ischia, 
Ponza , Ventotene e S. Stefano , 2 luglio 1819, 
p. 1. — Sono ugualmente esenti dalla leva, sotto 
determinate circostanze, gli alunni del collegio me- 
dico-cerusico, ta febbraio 1820, p. 106. — Idem 
gli alunni del convitto veterinario, 3 1 maggio 1820, 
p. 3 qo. — Ne vengono eziandio esentati gl’impie- 
gati di nomina regia, che godono un soldo mensua- 
ìe di ducati quindici , i.° giugno 1820, p. 394. — 
Si accorda parimente la esenzione ai percettori di 
circondario della contribuzione fondiaria, i4 ago- 
sto 1820 , p. 179. — I giovani iscritti negli squa- 
droni provinciali delle guardie di onore sono esenti 
dalla leva, 3 o maggio i 833 , p. i 3 i. 

Istruzioni pel metodo di esecuzione ne’ domini 
di qua dal faro, 14 marzo 1823 , p. 181. — Di- 
stribuzione del contingente, ivi , p. 182. — Qua- 
lità che si richieggono per essere ammesso, o esclu- 
so dalla leva, ivi p. i 83 . — Modo di esecuzione, 
ivi, p. i 85 . — Eccezioni, p. 188. — Spedizione , 
p. 189. — Cambi e refrattari, p. igo. — Dispo- 
sizioni generali , p. 91. — V. Sicilia. 

Pene per frodi commesse. Ogni individuo sog- 
getto alla leva e che per fatto proprio siasi reso 
inabile al servizio militare , sarà punito col ma- 
ximum del terzo grado di prigionia correzionale, 
9 settembre 1823., supplimento , p. 47 2 - 

Reclutazionc de' corpi. Esaurito il mezzo degli 
arrotamenti volontari e de’ ringaggi , i voti che 
esisteranno nei corpi , si copriranno annualmente 

f er mezzo della leva, e con modi determinati nel- 
apposito regolamento, 28 febbraio 1823, 112. ~ 
V. Coscrizione-I rigaggi yòrzosi-Reclutamento e Re- 
clute. 
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LIONERA. Il serraglio delle fiere sotto tal nome co- 
nosciuto , viene conceduto al dipartimento della 
guerra, 3 novembre 1817, p. 329. 

LISTE di fuorbando V. Fuorbando. 

LITTORALE del regno. È messo sotto la custodia di 
un cordone sanitario, 29 agosto i 83 i, p. 56 . 

LUCCHESI Palli (Retro ammiraglio cavaliere D. Fran- 
cesco ). Vien nominato direttore della reai segre- 
teria di Stato della reai marina, 28 maggio 1821, 
p. 88. 

LUOGHI penali della Sicilia. Organizzazione degl’in- 
dividui da dover essere addetti alla custodia ed al 
servizio interno de’ medesimi , 10 agosto i 834 , 

LUOGOTENENTE generale in Sicilia. V. Sicilia. 

M 

MAGGIORE ( grado militare ). Come pervenire a tale 
impiego nell’ armata, 16 dicembre 1823, p. 453 . — 
V. Capitani e Guardia reale. 

MAGGIORI comandanti battaglioni isolati. Si aumen- 
ta l’alloggio che gli è dovuto , 27 giugno 1827 , 
p. 244. 

MAGGIORI generali ed aiutanti maggiori generali. V. 
Sicilia. 

MAGISTRATI. Sono esentati dall’ obbligo di formar 
parte degli squadroni provinciali delle guardie di 
onore, io maggio i 834 5 p. 2o3. 

MALFATTORI ( bande di ). Si estendono in tutto il 
regno le disposizioni contenute nel decreto de’ 22 
aprile di questo anno, relativamente al loro ester- 
minio , 29 maggio 1816, p. 328. Si prescrivono 
misure più energiche pel ai loro esterniinio , 22 
aprile 1816, p. 286. — V. Fuorbando e Malvi- 
venti. 

MALVIVENTI. 

Convenzione tra S. M. ed il Sommo Pontefice 
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per la estirpazione de’ malviventi clic infestano i 
confinanti domini, 6 agosto 1816, p. 102. — Os- 
servanza di convenzione pel di loro arresto , 6 
agosto 1818, p. 106. 

Distruzione e persecuzione di essi. Vi si desti- 
nano alcuni uffiziali superiori , 6 febbraio 1817, 
p. 2 o 3. — Continuazione delle misure prese per 
quelli arrestati nell’atto che si battono colla forza 
pubblica , i 3 maggio 1817 , p. 544 - — Più ener- 
giche disposizioni a questo riguardo , 17 luglio 
1817 , p. /\g , e 3 o agosto 1821 , p. 104. — V. 
Fuorbando — C ommessioni militari c Corti marziali. 

Gaeta e Sora. Si destina un commessario del 
Re per l’esterininio de’ malfattori in questi due di- 
stretti, 7 marzo 1820, p. 179. — I poteri accor- 
dati al Comandante della prima divisione militare 
per questi distretti, vengono confirmati al novello 
comandante sino a tutto il mese di luglio prossimo, 
5 giugno 1820 , p. 397. 

Procedimento. Se ne prescrive il modo contro 
gli armati scorridori di campagna, 18 novembre 

1816 , p. 368 . 

Stato Pontifìcio. Si dispone circa la persecuzione 
di quelli delle campagne finitime con questo Stato, 
18 maggio 1820, p. 259, e 5 giugno 1820, p. 397. 

MARESCIALLI di campo. Si determina il loro nu- 
mero nell’esercito , 21 giugno i 833 , p. 2i3. — 
• Loro destinazione , ivi , p. 21 4 * — V. Generali. 

MARINA reale. . . 

Accademia di marina. Vien divisa in due col- 
legi , il primo per gli aspiranti e guardia mari- 
na , ed il secondo per gli alunni marinari , i.° ago- 
sto 1822 , p. 48 . — Sua riorganizzazione, 5 mag- 
gio 1824, p. 233 . — Instituzione e composizione 
di un Consiglio d’istruzione per la direzione degli 
studi e per Io perfezionamento dello insegnamen- 
to , t.“ novembre 1824 , p. 209. — Ammessione, 
ed istruzione degli aspiranti nel primo collegio 
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della reale accademia di marina in ([Ucsti reali do- 
mini, 3 o aprile 1829, p. no. — Aumento di due 
altri cappellani al personale della reale accademia 
suddetta, 3o aprile 1829, p. ii3. — Si abolisce 
la carica di comandante in secondo della stessa , 
3 o aprile 1829 , p. 1 1 7. — Diminuzione del nu- 
mero delle piazze franche da accordarsi agli alunni 
del secondo collegio della reai marina , i 5 otto- 
bre i 832 , p. i 58 . — Viene abolita la reale acca- 
demia , 19 marzo 1 835 , p. — Le guardie 
marine usciranno dal collegio militare , ivi. — Il 
modo di ammessione verrà indicato da un appo- 
sito regolamento che dovrà pubblicarsi. Gli aspi- 
ranti guardie marina intanto andranno in seno 
delle rispettive famiglie, ivi. — I professori, i mae- 
stri e gli altri impiegati nominati con decreti, con- 
tinueranno a percepire il soldo che attualmente go- 
dono , p. 75. 

alfieri c tenenti di vascello addetti ai corpi di 
truppa della rcal marina. Durante una tale desti- 
nazione riceveranno, oltre i propri averi, una in- 
dennità di ducati dieci mensuale, 7 settembre 1824, 
p. 1 35 . — V. Corpo di mai-ina. 

Alloggio in natura. Si stabilisce la competenza 
per gli uffiziali che potranno avervi dritto , 22 
marzo i 8 a 5 , p. 107. 

Alunni delle scuole militari di Sorrento e di 
Giarre-Riposto. Sono ammessi al vantaggio di po- 
tere nelle occorrenze concorrere agli esami per la 
provvista delle piazze di terzi piloti della reai ma- 
rina, 23 novembre i 833 , p. 3 i 3 . 

Amministrazione della reai marina. Viepe rior- 
ganizzata , 24 gennaio i 83 a , p. 33 . Riparti- 
zione de’suoi uffizi , ivi. — Ciò che si è prescritto 
per lo servizio del dipartimento di Palermo, sarà 
applicato a Quello di Messina , tVi, p. 36 . — Per- 
sonal» da addirsi al servizio dell' amministrazione 
della reai marina pe’mentovafi uffici, «Vi. — Desti- 
Vol. I. " io 
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nazione «lata ai «lieci individui disponibili, pf!l6. — 
Si destinano ne’ ripetuti uffici dodici giovani col 
titolo di meritorii , senza soldo, c si fissano le norme 
pe’loro ascensi a soprannumerari, ivi. 

Ammiragliato ( Diritti di ). Sono aboliti , i 3 
marzo 1820 , p. 189. 

Anni di servizio. Si determina in qual modo 
debbonsi valutare gli anni di servizio degl’ indivi- 
dui della reai marina, 17 aprile i 832 , p. i 45 .— 
Disposizioni circa il computo degli anni di servi- 
zio degl’individui imbarcati sopra legni della reai 
marina per la liquidazione della pensione di ri- 
tiro, 19 agosto i 83 s , p. 82. 

Armamento di un brigantino da guerra. Si sta- 
bilisce il numero ed il rango degli uffiziali da im- 
barcarsi su di un brigantino cui guerra , 16 giu- 
gno 1824 5 p- 347 - 

Artefici cannonieri della reai marina. Riduzione 
del loro numero , io agosto i 83 z, p. 68. 

Artefici delf arsenale della reai marina. Nuova 
pianta organica di essi , io agosto i 832 , p. 69. 

Ascrizione marittima. Se ne rettifica il sistema, 
5 marzo 1816 , p. 177. — Divisione delle coste 
marittime , ivi. — Organizzazione, direzione, ispe- 
zione , amministrazione , «Vi , p. 178. — Attribu* 
zione del direttore e «ìegP ispettori , p. 180. — 
Amministrazione, p. i 83 . — Disposizioni generali, 

£ . i 84 — Disposizioni regola ti ve circa il sistema sta- 
ilito coU’enunciato-decreto del 5 marzo ultimo, 1.° 
agosto 1816 , p. i 33 . — Doveri ed attribnti degli 
uffiziali addetti al servizio dell’ascrizione marittima 
ivi. — Sotto-direttore de’ circondari, ivi, p. 1 34 - — 
Doveri de’ comandanti de’distretti, p. 137. — Idem 
dei sindaci marittimi, p. i 43 . — Doveri ed attributi 
della gente di mare , p. ’ 1 5 1 . — Leve , p. 1 56 . — 
Marcia degli ascritti , p. 162. — Gli attestati pre- 
scritti dall” articolo 56 del decreto del 1 ,° di agosto 
18 16 , Saranno perla capitale certificati da’rispet- 
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tivi commessovi di polizia in concorrenza de pnr- 
rochi , ia giugno 1818 , p. 319. — Si abolisce 
1 ascrizione marittima ne’ domini' di quà dal faro, 
e l’ allistamento in quelli al di là , a8 maggio 1821, 
p. 80. — Si prescrive il nuovo sistema da serbarsi 
relativamente alla parte politica ed amministrati- 
va della navigazione del commercio , ivi, p. 81. 

_ Assiemi. Se ne ordina la ripristinazione pel ser- 
vizio degli arsenali di marina, i3 novembre 181 5, 

P- 488.0 ■; ,.v. . * 

Assientista generale dei viveri della reai mari- 
na. V . Provveditore generale dei viveri della reai 
marina. .1 I - 

Avanzi di dispensa. Disposizione per lo disbarco 
in franchigia degli avanzi di dispensa risparmiati 
dagli equipaggi de’ legni da guerra nel corso del 
viaggio, 3 o dicembre 1827, P- 3 o 6 . 

Averi. Si stabiliscono quelli da percepirsi dagl’im- 
piegati degli spedali della reai marma , 2? gen- 
naio i 83 a , p. 43 . 6 

■" Ba gni ed ergastoli. Pene per coloro che, cóntro 
il prescritto divieto , introducessero nei bagni e 
nell’ ergastolo istrumenti da taglio o da punta 3o 
dicembre i 835 , p. 2 2 3 . V. Bagni de’ servi di pena. 

Bagni de servi di pena in Nisida. La reai ma- 
nna fornirà il mezzo di viaggio al sacerdote che 
deve recarsi nel detto bagno per la cura e disci- 
plina degli ecclesiastici che vi si trovano rinchiusi, 
22 settembre i 834 , p. 63 . 

Bagni de' servi di pena in Sicilia. — Si fissa la 
dotazione di essi , i 5 dicembre i 834 , P- * 4 q. 

J Baglio ed ospedale de * sena di pena in Brin- 
disi. 11 servizio sanitario si affida ad un profes- 
sore locale, io aprile 1824, p. 54. "> 

Bandiera. Si prescrive la uniformità ed Unità 
delfe bandiere de’ bastimenti da guerra e mercan- 
tib , i 5 maggio 1816, p 3 o 3 . —Si dinota quella 
di cui debbono servirsi ì legni da guerra per diia- 
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mare a bordo un pilota , 4 agosto i 8 a 5 , p. 20. 

Bastimenti da guerra. Si determina la dotazione 
di cartucci fucilieri per delti legni , 37 ottobre 
i 83 o , p. 1 19. — Si stabilisce il corrispondente 
ruolo di equipaggio dei piccoli legni della reai 
marina , 2 aprile 1827 , p. 167. 

Bastimento di guardia nel molo di Napoli. Il 
comando ed il servizio di esso rimane affidato al 
capitano del porto , i 3 novembre r 833 , p. 278. 

Battaglione rcal marina. Si fissa il numero dei 
sotto tenenti e dei sergenti in ciascuna delle sei 
compagnie attive di questo battaglione, 1 4 dicem- 
bre 1824 , p- 5 14 - — Gl’individui delle compa- 
gnie attive possono , come i sedentanei, essere ad- 
detti alla custodia de’ forzati , 21 luglio 1828, p. 
i 5 . — Si aumenta il personale delle due compa- 
gnie sedentanee del battaglione suddetto , i4 leb- 
braio i83i , p. 106 . — Idem delle compagnie at- 
tive , 16 settembre 1 83 1 , p. 74. 

Biblioteca. Istruzione pel regolamento e man- 
tenimento di essa , 21 novembre 1827, p. 222. 

Brigantino Principe Carlo. Si stabilisce 1 ’ arma- 
mento di esso, 18 settembre 1829, p. 77. 

Cancelleria presso il Comando generale della rcal " 
marina. Sua organizzazione, 23 ottobre i 83 o, p, 1 1 4 - 

Capitani di fregata. Si rettificano gli averi di 
quelli imbarcati in qualità di secondi comandanti, 
i.° dicembx-e i 8 i 5 , p. 537. — V. Corpo dimarina. 

Capitani dei legni mercantili in contumacia. For- 
mazione del rapporto prescritto dall’ articolo 23 o 
delle leggi di commercio, 13 ottobre 1827, p. 191. 

Capitani di mare. Si determina come concedersi 
loro le patenti, 3 settembre 1819, p. 3o2. 

Capitani di porto. Si fissano le indennità dovute 
loro per le spese di ufficio, i4 agosto 1818 , p. 
ia3. — Si abolisce l’impiego di capitano del porto 
di Otranto , e si stabilisce in Pescara, i 3 maggio 
i 836 , p. 107. 
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Capitani di vascello. V. Corpo di marina. 

Capo maestro fuochista. Si aggi tigne tal carica 
alla pianta organica della reai marma , 6 aprile 
i 8 a 4 > P* 188. 

Cappellani. Sene aumentano due al personale 
della reale accademia di marina, 3 o aprile 1829,. 
» p. n 3 . 

Carta di navigazione. Quella di cui debbono ser- 
virsi i comandanti dei reali legni da guerra, in 
esclusione di ogni altra , sarà quella del signor 
Gouthier , 16 dicembre i 8 a 3 , p. 449 - — V. Nà- 

VIGAZIONE. < •• ■ - h ‘ '' 1 -’l 

u i Chirurgi. Se ne aggiugne un altro alla pianta 
-i uorganica della reai marina, 27 gennaio 1824, p. 
89. — Si formano due ruoli distinti degli enun- 
ciali ufficiali sanitari , 26. agosto i 832 , p. 84* 

> Collegi. Viene abolita la carica di secondo co- 
mandante del secondo collegio ed il rimpiazzo 
delle funzioni annesse, maggio 1817, p. 329. — 
Disposizioni per la sortita dall" accademia di ma- 
ri \ rina degli alunni del secondo collegio, che avran- 
no vantaggiosamente compiuto il corso delle teo- 
rie , 5 settembre 1821 , p. 117. — Si prescrive 
il corso d’ istruzione teorico-pratico per gli allievi 
» del primo e secondo collegio della reare accade- 
mia di marina, 12 marzo 1822 , x p.- 169. — Stato 
» nominativo riguardante l’ instituto della reale ac- 
cademia, i.“ agosto 1822, p. 48 . — V. Accade - 
■i mia di marina . — Rifazione della pianta organica 
della reai marina relativa ai piloti , ai pilotini 
ed agli alunni a piazza franca del secondo colle- 

f io dell’accademia, i 5 ottobre x 832 , p. i 58 . — 
ien conservato provvisoriamente il collegio de- 
gli alunni marinari , affidandosene il comando ad 
un tenente di vascello , che percepirà la inden- 
nità di ducati quindici al mese , 19 marzo i 835 , 
i< p. 75. 

Comandante in secondo della reale accademia di 
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marina. Sua abolizione, 3 o aprile 1829 , p. i in. 
Comandanti di bagni. Si stabilisce quando ab- 
biano ad essere giudicati dal Consiglio di mari- 
na , e quando dalla Corte marziale, i Q novembre 
i8a5 , p. 079. 

Comandanti di dipartimenti. Si stabilisce il sol- 
do , il soprassoldo e la indennità pel comandante 
del dipartimento di Palermo , e la indennità di 
quei di Messina e del cantiere di Castellammare, 
a 3 febbraio i 8 » 5 , p, 84 * i : 
i Comando generate della reai marina. Si riunisce 
per ora al ministero di guerra, 8 gennaio 1826, 
p. » 3 . T— Regolamento per lo servizio e per la 
corrispondenza delle autorità di marina coir indi- 
cato ministero, 21 gennaio 1826, p; 34 - — No- 
mina di S. A. R. il Prihcipe di Cavua a Coman- 
dante generale della reai marina, ii ottobre i 83 o, 

S . 106.— Regolamento per lo passaggio delle carte 
el Comando generale della reai marina , 17 ot- 
tobre i 83 o, p., 108.— Si abolisce il Comando ge- 
> k . serale della reai marina , riunendosi le attribu- 
*Ìoni al ministero di tal ramo , io dicembre i 834 . 
P. 162. 

ti ; Commessione marittima. Trasferimento di quella 
della provincia di terra d'Otranto da Gallipoli a 
Taranto, i 5 ottobre i 83 a , p- i= 63 . 

Compagnie attive del battaglione reai marina. 
!,* Si aumentano i comuni, 1 S settembre i 83 i, p. 74. 
.1 , Concubinato. Disposizioni riguardanti gl’indi- 
.1 vidui che vivessero in concubinato , 9 marzo 
1825, p. 91. 

Consigli di marina. Loro competenza nei giudi- 
zio di designati misfatti, 16 novembre 1825, p.279. 
1,. Consiglio della reai marina. Nomina dei suoi 
1 componenti , j 7 ottobre i 83 o , p. in. 

Consiglio sanitario. Vien rimpiazzato dal Con- 
siglio sanitario centrale dell'esercito, 11 novem- 
. brq^j&Sfr, p. 88, 
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Conte di Aquila. Nomina «li questo tea 1 Prin- 
cipe a guardia marina , ai maggio i 83 i» p. 187. 

Contrabbando a bordo de reali legni da guerra. 
Regolamento sul modo da impedirlo , 2 agosto 
i 83 o, p. aa. 

Cordone sanitario in Sicilia . Servigio dei legni 
della reai marina pel detto cordone , l. luglio 


i 83 a, p. ai. 

Corpi facoltativi. I loro alunni saranno nomi- 
nali tra le guardie marine , che avranno terminato 
il corso dei loro studi , ia marzo 1822» p. 227.— 
.Quali dottrine si debbono insegnare in ciascuno 
de' divisati corpi, ivi , p. aa8 e seg. 

Corpo della reai marina. Si stabilisce il numero 
degli uffiziali di guerra di detto corpo, 19 marzo 
i 835 , p. 71. — Vengono distinti in attivi e se - 
dentanei. Destinazione di terra de capitani di va- 
scello, o di fregata, iW,’p. 72. — 1 Idem detenenti 
di vascello , p. 78 e 74* — Idem degli altieri di 


vascello , ivi. ' 

Corpo amministrativo di marina. — V. Ammi- 
NisxRAzioNB della reai marina. ■ m 

Corpo reale de’ marinari cannonieri. Vi si atti- 
lla il servigio finora prestato da altri designati in- 
dividui , 6 aprile 1824, p* 189. 

Corpo telegrafico. Sua organizzazione ,17 ot- 
tobre 1810, p. 373. — Composizione e forma- 
zione , ivi. — Ammessione ed avanzamenti , ivi. 
p. 376. — Assomigliazione de’ gradi, ivi, p. 3 jg 
Uniforme, ivi, p. 38 o. — Armamento, ivi, p.382— - 
Soldo ed indennità, iVi.p. 383 — Ospedali tà,iVi,p .389 
Pensioni di ritiro, iVi, p. 390 — _ Alloggio * caser- 
maggio, ivi. — Amministrazione, ivi , p- 394 * *' 1 ~ 

sposizioni generali, ivi, p> 4 0 4 * — Stabilimento dei 
posti telegrafici nella Sicilia, 1 4 settembre 1816, 
p. 367. — Gl’ impiegati a questo servigio sono a 
carico della sopraintendenza di salute in Sicilia, 
12 febbraio 1820, p.' 107. — Nuòva pianta or- 
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ganica del corpo telegrafico , 7 ottobre 18 '*3 , 
■p. 137. -—Si aboliscono undici posti telegrafici, 
18 novembre i 8 a 3 , p. iy 3 . — Se ne regola il 
servizio e si approva la tariffa dei soldi , io feb- 
braio 1824 , p. 129. — Si autorizza la provvi- 
> soria residenza in Trani dell' ispettore del con- 
siglio di amministrazione e degli archivi del terzo 
dipartimento telegrafico, 7 settembre 1824, p. i 39 — 
Gratificazione giornaliera accordata a titolo d'in- 
1 denuità a' segnalatori telegrafici destinati a servi- 
re nel posto dell'isola di Tremiti, 18 novembre 
-'•ni 1826, p- 84- — ‘Si diminuisce il numero dei po- 
sti telegrafici, e si provvede alla sorte degl’ im- 
piegati che per tal causa rimangono superanti, 3 o 
"'■> aprile 1829, p. n 5 . 

Córte marziale marittima. Si stabilisce la sua 
competenza nel giudizio di designati misfatti, 16 
novembre 1825 , p. 279 — Il cancelliere della 
Corte marziale vien sostituito da un sotto uffizia- 
le de’ corpi militari della reai marina , 24 geu- 
■ naio » 83 a , p. 37. — Vien spedita nell’ isola di 
S. Stefano per la punizione sopra luogo de’ de- 
litti commessi in quell’ ergastolo dai servi di pe- 
■1 na , 6 agosto i 83 a , p. 58 . — Ai suoi compo- 
nenti ed all’ uomo di legge che ne fa parte, vien 
conceduta una indennità , ivi , p. 5 q. — Si spe- 
disce novellamente nell’ isola suddetta e per lo 
stess’ oggetto , 21 maggio i 833 , p. 117. — Di- 
sposizioni relative alla nomina ed alla perma- 
nenza de’ componenti della medesima , i 3 novem- 
bre i 833 , p. 3 io. >• 

. Custodi di marina. — Organizzazione di que- 
sto corpo, a3 agosto 1816, p. 171 1 e 7 agosto 
1 1818, p. ix5. — Vien disciolto, e le due compa- 

gnie che lo compongono faran parte del reggi- 
mento reai manna sotto la denominazione di 
compagnie aggregate , 3 i maggio 1822, p. 296. 

Custodia dei /< orzati Gl’ individui delle com- 
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pagnie attive del battaglione reai- marina possono, 
come i sedentanei , essere addétti alla custodia 
dei forzati, ai luglio 1828, p. i 5 . 

Deputazione generale di salute ■ — Il maggior 
generale di marina è uno dei suoi membri , 16 
dicembre i 8 a 3 , p. 44^* 

Direttore del genio idraulico ed altri uffizioli 
dello stesso corpo. Si annullano talune spese men- 
suali, e si fissano gli averi e le indennità degli e- 
nuuciati individui , a 3 febbraio 1825 , p. 82. — 
Si aumentano le indennità per ispese di ufficio 
al direttore, 11 dicembre i 8 a 5 , p. 35 o. 

Direttore del genio marittimo . Stabilimento di 
questa carica, che vien sostituita a quella d' in- 
gegnere costruttore in capo della rea! marina , 
24 ottobre 1828 , t>. 1 4 1 * 

Distintivi. Si stabiliscono i novelli distintivi de- 
gli ufficiali dell’ armata di mare, 6 dicembre i 83 o, 
p. 161. ! . r-t :■ . 

Distretti marittimi. Si ristabilisce l’impiego di 
capitano di porto in Pescara, abolendosi quello 
di Otranto , 16 maggio i 836 , p. 10 7. 

Forza della reai marina, 7 ottobre 1823, p. 122. 
Forzati. Si prescrive cne debbono rimanere 
alla dipendenza della marina , 2 giugno i 833 , 
p. i 45 . — V. Forzati, 

Galeotti. Diminuzione del terzo della pena a 
quelli che saranno addetti ai lavori nelle opere 
pubbliche , 18 settembre 1829, p. 80. 

Gasti. Si prescrive come debbonsi ripartire le 
spese assegnate per gasti ai comandanti ed ai con- 
trolori degli ospedali di Napoli e Castellammare, 
1 1 settembre 1825, p. i33. 

■ Genio idraulico. Organizzazione di questo cor- 
po , 6 novembre i 8 i 5 , p. 4 & 1 — Nuova pianta 
.organica, 7 ottobre 1828 , p. i 33 — Si annul- 
lano talune spese mensuali, e si fissano gli ave- 
ri e le indennità del direttore del detto corpo, 


Digitized by Google 



( * 54 ) 

e ili altri ufficiali , a 3 febbraio i 8 a 5 , p. 82. — 
V. Direttore del genio idraulico. 

Genio marittimo. Sua organizzazione , 8 luglio 
1816, p. 45 — Nuova pianta organica di esso, 
7 ottobre i 8 a 3 , p» i 33 . 1. . 

Girgenti. ( Porto di ). Se ne affida 1 * ammini- 
strazione ad uua deputazione, 18 novembre 1822, 

1 p« 254» - < ■ 

-■_> . . Giunta composta da tutti i generali della reai 
— macina. Sarà preseduta dal piu graduato, o an- 
t, ziano, e proporrà la destinazione da darsi agli 
uffiziali di guerra del corpo di marina , 19 mar- 

i-, io i 835 , ;p. 75. 

Giunta de’ contratti è consigli della reai ma- 
1. rina. Si stabiliscono le rispettive indennità di 
scrittoio, 1 novembre 1824» p» 21 1. 

Giunta di scrutinio. Vien nominata per esa- 
minare la condotta degl' individui appartenenti 
all’ armata di mare, 24 aprile 1821, p. 5 z. 

Graduazioni militari. Regolamento sul modo di 
conferirsi ed ottenersi dai primi piloti e nostro- 
mi della reai marina , 1.“ marzo i 83 i, p. 1 1 7- 

Grati fi razione pei sottodirettori de’ circondar! 
marittimi e pei comandanti dei distretti marit- 
r timi , a 5 giugno 1816, p. 37. 

Guardaroba della reai marina. Gasti di. seri t- 
, ioio da corrispondersi a tal carica , 21 novem- 
bre 1827 , p, 221. !. li ; _ 

Guardie marina. Nomina di S. A. R. il Conte 
vi Aquila, a guai-dia marina, 21 maggio i 83 i, 

■ ■ , p»‘ tdff.i h; 

• 1: Indennità ■, averi e masse stabilite colle tariffe 
per le truppe di mare da aiutante inclusivo in 
. sotto . Saranno pagati non più pel completo dei 
corrispondenti corpi , ma secondo il numero delle 
teste presenti in 'rivista, 29 dicembre 1823, p. 
463 . — Si stabiliscono le indennità spettanti a tutto 
, 1 il personale addetto al servizio dell’ aumiinistra- 
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: ziono della reai marina , 24 gennaio i 83.2 , p. 4 j- — 
Si determina la indennità per F uffizi a le di det- 
taglio e per ogni altro uffiziale di servizio nel 
« cantiere di Castellammare* Vien diminuita la in- 
derin ita .suddetta , 1 3 novembre i 833 , ik 3 o 8 . 

, Individui addetti al primo seguito della reai 
ì t marina. Si stabiliscono i corrispondenti averi , 8 
• febbraio 1825, p. 61. : ' 1 

Individui dei corpi della reai marina. Vengo- 
»i- no ammessi nel , corpo de* veterani , 26 febbraio 

* * •' 1828 | JK 43 . \V * ’ 1 - 4 • 

»jt. ». Ingegnere costruttore in capo . Prende la deno- 
mi nazione di direttore del reai corno del genio 
marittimo , 24 ottobre 1828, p. 141*' 

* >• Intendente della reai marina . Modo come deb- 

* ./- ba rendere il suo conto , • 21 ottobre 1818, p. 

* • 3 o 3 *‘— Si prescrive che l'intendente generale 

faccia parte integrale del Consiglio di ammini- 
i t ./ strazione ' dell' arma stessa , ; 16 dicembre i 836 , 
p. io 4 *i 

• Introiti straordinari della reai marina. In qual 
•!* , modo , abbiasi ad eseguirsene il versamento di essi 
in tesoreria,. 3 maggio 1824 > p. 202* 

- 1 • ** * Ispettore del consiglio di amministrazione e de - 
gli archivi del terzo ripartimcnto telegrafico, Vie- 

* i'- ne autorizzato a risedere provvisoriamente in Tra- 

Wniyy settembre? 1824 y pv i 34 « •• • ' , • 

» ^Istruzione. Si approva quella pei cannoni e per 
, * ’ ; le caronate di qualunque calibro a bordo dei le- 
gni da guerra, i£ ottobre 1824, P* * 55 o. * 

— Lance dei porti di terza e quarta classe . Ri- 
mangono abolite , accordandosi ai capitadi di detti 
•»* porti una indennità mensUaleY io" agosto 1824, 

. -it m/-io8.' * ‘U « - ’ j '!* ri 

Lance di S. M. Si fissano gli" averi dei mari- 
•'• «nari che vi sono addetti , * 29 novembre 1821 , 

* ‘ p. 328. >* *• 

Legni corsali, hi quali casi possono essere esenti 


^ i 5 G ) 


dal tiramento dei dritti di tonnellàggio , a5 feb- 
, Wa io 1826 , p. 65 . 

Legni della reai marina. Sono esenti dal dritto 
di tonnellaggio. 25 febbraio 1826, p. 66. — Rego- 
lamento circa la somministrazione e bonifica dello 
V razioni di passaggio ai detenuti o rilegati eh» 
! per misura di giustizia sono imbarcati sopra le- 
gni della rea] marina per essere condotti ai loro 
rispettivi destini , 2 maggio i 83 o, p. 129. — 
Regolamento sul modo aa. impedire il contrab- 
bando a bordo dei legni da guerra, 2 agosto i 83 o, 

1 1. 22. — Dotazione di cartacei fucilieri pei detti 
egpi che stanno nel porto, .27 ottobre i 83 o , 
P' 9* (t < ■ 1 ' . ' ■ * 1 * \ ■ 

. Luoghi penali della Sicilia a carico della reai 
. marina . Organizzazione degl’ individui da dover 
essere addetti alla custodia dei medesimi, io ago- 

-ii sto 1834 1 p. 27.; ; *■’ • i * 'r.t 

: Maestranza giornaliera della reai marina. Ana- 
logo regolamento, io agosto 1824, p. 44' 
p ,1 Marinari cannonieri. Organizzazione di questo 
i . corpo, 8 dicembre 18 15, p. 57.2 — L’aiutante 
maggiore continuerà a godere della razione di 
passaggio , 25 luglio 1817 , n. 85 . * — Vien nomi- 
uata una giunta incaricata dell’ ammissione delle re- 
, clute per detto corpo, a 5 luglio 1821, p. 4 ** — Nuo- 
va pianta organica di questo corpo, 7 ottobre 1823, 
j p.i 3 o. — Disposizioni circa il passaggio in pianta- 
dei rinari di nuova leva , 12 febbraio * 832 , 


P* ®9* . I T ’ j; ‘ • . . , l ì 

Marinari di guardia, corniti ed agozzim. — 
V. Luoghi penali della Sicilia. 

Matrimoni., Si stabilisce la dote che dovranno 
prendere gli ufliziaii di marina nel contrarre ma- 
trimonio , i3 aprile 1828, p. 89. 

Medaglia di onore. Viene accordata agl’ indi- 
vidui di marina venuti da Sicilia , 3 o agosto 1816, 
p. igat ..." : i>; .> ilf.jif £}•»' A 
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Ministero di marina. Il marchese de Saint Clair 
è incaricato del dipartimento della guerra c ma- 
rina sotto gli ordini di S. A. R. il Princite 
1 ). Leopoldo , \ giugno i 8 i 5 , p. io. — Si no- 
mina un diretlore della marina nel retro-ammi- 
raglio cavaliere D. Francesco Lucchesi Palli , 28 
maggio 1821 , p. 88. — Il principe di Scaletta 
vien nominato ministro della guerra e marina , 
5 giugno 1822 , p. 317. — Sua nuova pianta or- 
ganica , 7 ottobre 1820, p. 129. — Sue dipen- 
denze subalterne, ivi p. i 4 ». — Il Comando ge- 
nerale della reai marina si riunisce per ora alla 
reai segreteria e ministero di Stato della guerra e 
marina, 8 gennaio 1826, 1». 23 . — Regolamento 
di servizio e di corrispondenza delle autorità di 
marina col detto ministero, 21 gennaio 1826 , 
p. 34 . — Si riuniscono al ministero della guerra 
e marina le attribuzioni dell’ abolito Comando ge- 
nerale della reai .marina , 19 dicembre i 834 ,p. 
162. — V. Ministero della guerra e marina , e 
Protocollo. 

Mustacchi. È permesso di far uso de’ mustac- 
chi ai soli sotto-uffiziali e soldati dei corpi della 
reai marina, i 3 novembre i 83 o , p. 1 53 . 

Navigazione a vapore. Viene accordato a Pietro 
Andricl di Montpellier il privilegio di privativa 
della durata di i 5 anni per la navigazione acce- 
lerata per mezzo delle trombe a fuoco , detta na- 
vigazione a vapore , nelle acque che bagnano il lit- 
toi’ale e nei fiumi del regno, i4 gennaio 1817, 

E . 129.— Idem a Giorgio TVildieng , principe di 
utera ', per dieci anni in unione elei negozianti 
PVallin , kouth , Falentini e compagni , destinando 
i detti legni a de 1 viaggi periodici tra i reali do- 
mini per lo trasporto dei pnssaggieri ec, 2 dicem- 
bre 1823 , p. 189. — V. Delegazione reale dei 
pacchetti a vapore. 

Noli . Si stabiliscono quelli da pagarsi pei ge- 
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neri che spcdisconsi da Napoli a Palermo e vi- 
ceversa coi pacchetti a vela, 9 ottobre i 835 , p.455. 

Nostromi (primi ). Regolamento circa il modo 
di conferirsi ed ottenersi dai medesimi le gradua- 
zioni militari , 1." marzo i83i, p. 117. — Gra- 
r ■ liiicazione mcnsuale assegnata ai due primi nostro- 
mi destinati come principali , cioè uno all’arsenale 
di questo generale dipartimento , e 1’ altro al reale 
cantiere di Castellammare, 20 novembre i 836 , p.g 3 . 

Ordinanza generale di marina , che determina 
sopra quali lwsi verrà regolato il servizio di ma- 
rina , i 4 febbraio 1817 , p. 255 . — I diversi re- 
golamenti compilati col debito ordinamento delle 
. materie , costituiscono le ordinanze della reai ma- 
rina del regno delle due Sicilie , i.° ottobre 1818, 
p. 253 . — Modificazione apportata all’articolo 71 
della della ordinanza, 12 luglio 1824 t P* i3. — 
Si abolisce la prescrizione circa 1 ’ assistenza di 
un ufBziale superiore nei giorni in cui si effettua 
il pagamento del personale, i 3 novembre i 833 , 
p. 3 og. 

Orfanotrofio del ramo di manna. Suo stabilimen- 
to, 16 settembre i 83 i , p. 75. — Il numero delle 
orfane da ammettersi nel detto orfanotrofio è fis- 
, sato a cinquanta, 23 giugno i 83 a , p. 212. — 
Dissodamento e coltura di una parte di terreno esi- 
stente nell’ isola di S. Stefano a profitto del detto 
orfanotrofio , 26 agosto i 83 a , p. 88. 

Ospedali. Viene stabilita una giunta amministra- 
tiva di sanità per la direzione degli ospedali di ma- 
rina , 8 luglio 1816 , p. 5 i. — Tariffa degli averi 
degl’ impiegati in detti ospedali, ivi , p. 56 — Mo- 
dificazioni ai regolamenti per lo spedale in S. Gio- 
vanni a Carbonara, 12 ottobre 1816, p. 288. — 
Vien stabilito il numero ed il grado degl’ indivi- 
dui ammiuistralivi pel servizio degli spedali di Na- 
poli e di Castellammare, 24 gennaio i832, p. 3 g. — 
Tariffa dei loro averi , ivi , p. 43 . — Norma a ser- 
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barsi nei loro «scénsi , ivi. — -Disposizioni riguar- 
danti gl’ indivìdui addetti agli ospedali durante la 
malattia cholerica , 1 \ dicembre j 836 , p. ioi. 

Ospedale centrale. Vien provveduto di un pro- 
fessore oculista, 6 giugno i 83 i, p. 198. — Rego- 
lamento pel servizio in economia dell’ospedale sud- 
detto , 6 giugno i 83 i , p. 199. 

Ospcdaletto pe' servi di P^ na nel bagno d’ Ischia. 
Sarà comandato da un uffiziale di marina , 27 set- 
tembre i 835 , p, 109, 

Ospcdaletto pe' servi di pena nel bagno di Proci- 
da. 11 comando di esso viene affidato ad un te- 
nente, o ad un alfiere di vascollo, 23 giugno 1 83 5 , 
p. 174. 

Pacchetti a vele (Reali ). Vien fissato il ruolo 
di armamento de’ detti legni, 3 i agosto 1827, 
p. i 4 *. — Si provvede «alla loro custodia allorché 

5 assano al disarmo , i 5 gennaio 1829, p. 19. — 
’ariffa dei noli dei generi che vi s’ imbarcano per 
ispedirsi da Napoli a Palermo , e viceversa, 9 ot- 
tobre i 835 , p. i 55 . 

Parco di artiglieria di marina. Sua organizza- 
zione , i 5 dicembre i 8 i 5 , p. 58 9 . 

Pensioni e ritiri. Metodo come fissarle , 6 set- 
tembre 1816, p. i 9 5 . — Disposizioni perle pen- 
sioni di ritiro a vantaggio degl’ individui di nuova 
leva, 20 giugno 1817, p. 656 . — Ogni anno di 
servizio che prestano gl’individui della reai ma- 
rina , sarà valutato per diciotto mesi , 6 settembre 
1816, p. i 9 5. — Scala di diminuzione di servizio, 
classificazione degl’individui che si rendono inu- 
tili per determinate ragioni ; eccezioni a lor fa-_ 
vore di alcune disposizioni del decreto del 3 mag- 
gio di questo anno , ec , ivi, p. 196. — Le pen- 
sioni per gl’individui di nuova leva di marma , 
saranno del pari liquidate e proporzionate secon- 
do le prescrizioni de’ decreti del 3 maggio e del 
6 settembre , deducendosi però i periodi d’ inter- 
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ruzione di servizio per congedi ottenuti, secondo 
il sistema di marina , 20 giugno 1817, p. 656 . — 
<V. Pensioni. • '.•••' • 

/ Pianta organica del personale e dell’ amministra- 
zione di marina , 7. ottobre i 8 z 3 , p. 122.— Idem 
24 gennaio i 832 , p. 33 , e 19 marzo 1735, p. 71. 

Piloti . Si dispone relativameute ai loro averi, 6 
dicembre 18 1 5 , p. 54 o. — Regolamento sul modo 
di conferirsi ed ottenersi dai primi piloti la gra- 
duazione militare, i.° marzo i 83 i, p. 117. 

Piloti pratici . Disposizioni relative allo imbarco 
di essi' su i bastimenti da guerra , 3 o novembre 
1824 * P* 3 10. — Si stabilisce la gratificazione da 
corrispondersi al pilota pratico del faro di Mes- 
sina allorché sarà chiamato dai legni da guerra, 
16 ottobre i 832 , p. J70. 

Porti . Vien sistemato il loro servizio ilei porti 
del regno , a 3 aprile 1817 , p* 509. — Stabili- 
mento di una soprai ntendenza, ivi . -— Regolamen- 
to analogo, ivi, p. 5 i 5 . 

Porti c navigazione di commercio . Nuova pianta 
orgauica , 7 ottobre i 8 a 3 , p. i 38 . < — V. Navi- 
gazione di commercio . * . . . 1 . 

Porti di 3 .» e 4 •* classe. Si aboliscono le loro 
lance e si fissa la indennità da corrispondersi ai 
• capitani di essi , io' agosto 1824 , p. 108. 

Principe di Capua . Viene nominato Comandan- 
te generale della reai marina, 17 ottobre i 83 o, 
p. 106. — Lo stesso reai Principe è nominalo Vi- 
ce-ammiraglio delia reai marina , 17 ottobre 1 83 o, 
p. 107. ; 

Provveditore generale dei viveri della reai ma > 
rina. Regolamento per la bonifica delle razioni 
che dal detto provveditore generale si sommini- 
strano a designati individui, 2 maggio i 83 o,p. i3o. 

Riferenda degli ajfari di guerra e marina in 
Sicàia. Disposizioni particolari a ciò relative, 4 
gennaio i 85 i , p. 5 . — Vengono modificate V e- 
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nunciate disposizioni, 3 i gennaio i 83 i , p. 28. 

Reggimento rcal marina. Sua riorganizzazione, 8 
dicembre 18 15 , p. 56 i. — Viene organizzato, 
11 luglio 1818 , p. *4- — Si accorda il conge- 
do a quei sotto-ulfiziali e soldati che lo diman- 
dano, comunque non abbiano compiuto il tem- 
po del loro servizio, i4 maggio 1821 , p. 61.— 
11 detto reggimento si. dovrà completare mediante 
gl’ingaggi e gli arrolamenti volontari: } atì giu- 

f no 1821 , p. ia 3 . * — Se ne abolisce la piccola 
anda , 3 i maggio 1822 , p. 3 o 3 . Sua novella 
organizzazione, 12 febbraio i 83 a , p. 62. — Si 
aumenta la forza di ciascuna delle otto compa- 
gnie del detto reggimento , i 5 ottobre i 83 a , 
p. 164. 

Salassatori. Stabilimento di tre piazze di essi 
negli spedali della reai marina di Napoli e di 
Castellammare,. 11 settembre 1825, p. i 33 . 

S. Stefano ( Isola di ). Dissodamento e coltura 
di una parte di terreno esistente in delta isola a 
profitto dell’ orfanotrofio della reai marina , 26 
agosto 1882 , p. 88. 

Scuole nautiche di Meta e Carotta. Vien modifi- 
calo il sistema amministrativo disciplinare delle me- 
desime , 28 ottobre i 83 i , p. 119. 

Secondo seguito di marina. Si accorda il soldo 
semplice del proprio grado a tutti gl’ individui 
che ne fanno parte, 7 settèmbre 1824 , p. 1 34 - 
Servizio amministrativo dei forzati. Regolamento 
analogo , 22 giugno 1826 , p. 344 - 

Servizio di marina. Metodo per le accensioni 
di candele nei suoi parliti, 21 febbraio 1822, 
p. 29. — Il servizio della reai mariua' vien divi- 
so in tre ispezioni ciascuna delle quali sarà affi- 
data ad un uffiziale generale , 19 marzo i 835 , 
P- 7 1 - ; . . . • 

Servizio sanitario. Quello dei bagni dei servi 
di pena ed ospedali della reai mariua iu Bri 11 - 
Voc. I. 1, 
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disi , verrà affidato ad un professore locale , io 

agosto 1824* P* 54 - . . . 

Sindaci marittimi . -Gassificazione dei sindaci , 
ed assegnazione dei soldi ed uniforme di essi, 

- . 0 - or. .0 ■- 

20 giugno IOID, p. 07. 

' Soldi. Eccezioni alla massima stabilita per la 
percezione dei soldi relativamente ad alcuni in- 
dividui della reai marina , 5 dicembre 1825 , 
p. 3 18. • ' 

Sopraintendenza degli approvvisionamenti degli 
arsenali della reai marina . Viene eretta sino allo 
stabilimento degli; assienti , i 3 novembre i 8 i 5 , 

p. 4^8 i • 

Sotto-tenenti e sergenti . Si fissa il numero di 
essi per ciascuna delle sei compagnie attive del 
battaglione di marina , i4 dicembre 1824, p- 5 14- 
Statuii penali per V armata di mare e pei 
reati commessi dai forzati e loro custodi . Si ap- 
provano, 3 o giugno 1819 , p. 554 . ■ — Si fissa l’e- 
v poca obbligatoria per la loro esecuzione 2 luglio 
1819 , p. 2. — Si rettificano gli articoli 2 e 3 
dello statuto penale pei forzati, 19 settembre 1819, 
p. 323 . — Disposizioni relative alla nomina ed 
alla permanenza della Corte marziale marittima , 

1 3 novembre i 833 , p. 3 io. — Divieto per in- 
trodurre e detenere nei bagni e nell’ ergastolo 
armi o istrumenti da taglio e da punta, i3 di- 
cembre i 835 , p. 233 ^ 

Sussidi. Metodo da tenersi per lo pagamento 
di designati sussidi agl’ individui della reai mari- 
na , 3 maggio 1824, p. 202. 

Tabella di allistamento , armamento , sverno e 
disarmo del Yacht reale il Francesco /, 3 o aprile 
1829, p. 106. 

r Tariffe . Si fissa quella per gli averi degli uffi- 
ziali ed individui della reai mariua , i 3 novem- 
bre i 8 i 5 , p. 494 ) e ll m aprile 1817, p. ifiS . — 
Si stabiliscono gli averi di terra e di mare de- . 
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gli uffìziali impiegati della reai marina , 6 no- 
vembre 1 8 r 5 , p. 4 ^ 3 . — Idem quelli del corpo 
del genio idraulico , 6 dicembre i 8 i 5 , p. 585 . — 
Gli uffìziali generali , oltre gli averi continue- 
ranno a godere delle gratificazioni loro assegnate, 
il aprile 1817 , p. 5 oo. — Si stabiliscono le ta- ' 
riffe per lo abbono dei generi da somministrarsi 
a ciascun bastimento per la nettezza dei metalli 
forbiti e delle lastre, ed il numero di uomini da 
impiegarsi a tal servizio, 24 agosto 1827, p.92. — 
Tariffa dei soldi, gasti ed indennità spettanti a 
tutto il personale addetto al servizio dell’ ammi- 
nistrazione di marina, 24 gennaio i 832 , p. 4 ^. — 
Idem degli averi attribuiti agl’ individui ammi- 
nistrativi pel servizio degli spedali di Napoli e 
di Castellammare, 24 gennaio 1824, p. 43 - — 
Tariffe pei noli dei generi che spedisconsi da Na- 
poli a Palermo e viceversa , coi pacchetti a vele 
della reai marina, 9 ottobre 1 835 , p. i 55 . 

Tenenti ed alfieri di vascello. — V. Alfieri e 
tenenti di vascello , e Corpo di marina- 

Tonnellaggio ( dritto di ). Sono esenti dal pa- 
gamento di un tal dritto i bastimenti della reai 
marina ed altri , 25 febbraio 1826, p. 66. 

Uffizioli di marina. Si provvede relativamente 
ai casi d’ imbarco, o di destino a terra di essi ed 
altri impiegati di marina, 24 maggio. 1817 , p. 
557. — Gli uffìziali che fanno parte del secondo 
seguito godranno del soldo semplice del proprio 
grado, 7 settembre 1824, p. i 34 - — I tenenti 
e gli altieri di vascello addetti ai corpi di trup- 
pa della reai marina , durante una tale destina- 
zione, riceveranno, oltre i propri averi, una in- 
dennità di ducati dieci mensuali, 7 settembre 1824* 
p. i 35 . — Si determina il numero e rango de- 
gli uffìziali destinati pel ruolo di armamento di 
un brigantino da guerra, 16 giugno 1824* p. 347. 

MARINA mercantile. Diritto per le patenti che dalle 
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deputazioni sanitarie si rilasciano alle navi quadro- 
latine , 4 agosto i 8 a 5 , p. 17. — - Bandiera di cui 
debbono far uso i legni mercantili per chiamare 
a bordo un pilota, 4 agosto i 8 a 5 , p. 20. — 
Vien creata in Trapani una scuola nautica per 
la istruzione di quei giovani marinari , 17 apri- 
le i 83 i, p. 168 — Facilitazione accordata ai pro- 
prietari delle barche di 26 palmi o meno, affin 
di ottenere l’ atto di riconoscimento ed altre car- 


te di navigazione , 20 aprile 1 835 , p. 97. — 
Premio pe’ costruttori di bastimenti foderati di 
rame e di zinco , 29 novembre 1 835 , p. 218. 

MARITAGGI Aumento della somma stabilita al pa- 
gamento di maritaggi ad orfane militari , 5 feb- 
braio i 83 i , p. 102. 

MASSA di bardatura e ferratura. Sua abolizione , e 
come supplirsi, 4 ottobre i 8 i 5 , p. 337. — V. 
Ordinanza dell’ amministrazione militare. 


MATRIMONI. Gli uffiziali del Supremo Comando 
ed i commissari di guerra non possono contrar- 
re matrimonio senza Sovrana licenza , e sotto- 
ponendosi alle regole stabilite pei matrimoni degli 
uffiziali dell 1 armata, 28 novembre 1817, p. 339 — 
Gl’individui pagati dal ramo militare, rilasce- 
ranno due mesi di soldo all 1 orfanotrofio milita- 


re, allorché contraggono matrimonio , 22 dicem- 
bre 1819 , p. 733. — Vengono perdonati i mili- 
tari dell 1 armata di Sicilia , i quali contrassero 
matrimonio senza permesso innanzi al i.° genna- 
io i 8 i 5 , 7 ottobre 1823, p. 1^1. — Sanzione 
.per quelli contratti dai militari senza il regio as- 
senso , sino a’ 4 'del corrente mese , e stabili- 
mento delle norme da osservarsi in avvenire su 
tale oggetto , 17 gennaio 1825, p. 36 . — Dispo- 
sizioni relative ai matrimoni che possono essere 
contratti dai militari concubinati , 9 marzo 1825, 
p. 91. — Stabilimento della dote pei capitani e 
per gli uffiziali subalterni delle armate di terra 
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e di mare che vorranno prender moglie, i 3 a- 
prile 1828, p. 89. — Decreto di accordarsi per- 
messo di matrimonio ai sotto-uffiziali e soldati 
dell'armata, i quali volendolo ottenere, debbo- 
no rinunziare formalmente agli ascensi , 7 mar- 
zo i 832 , p. 80. 

-MEDAGLIA di onore. Viene instituita pe’ militari 
venuti da Sicilia, 9 aprile 1816, p. n 5 . — ■ 
V. Marina reale. — Quella medaglia conceduta 
ad un benemerito della città del Pizzo , vien la- 
sciata dopo la di lui morte alla sua famiglia, u- 
nitamente ad una pensione, 2 ottobre 1816 , 
p. 273 — Istituzione di una medaglia di onore per 
compensare 1 ’ anzianità di servìzio , a 3 dicembre 
i 834 , supplemento al i 835 , p. 178. 

MEDICI ( D. Alessandro de’) maresciallo di campo. 
Vien nominato Intendente generale de’ reali eser- 
citi , 18 dicembre 1816 (a). 

MILITARI austriaci. Come sentirsi al bisogno per 
fatti criminali, 23 dicembre 1823, p. 289. 

MILITARI in sentinella. Punizione delle ingiurie, e 
delle violenze loro recate, 12 ottobre 1827, p. 253 . 

AULITI. <Si fissa il soldo di quelli che prestano ser- 
vizio nella Capitale , 21 luglio 1820, p. 111 — 
Si ordina presentarsi al parlamento il progetto 
del ministro della guerra sulla loro organizza- 
zione, 9 settembre 1820, p. 191 — V. Milizie 
provinciali. 

MILIZIE provinciali. 

Calabria. Vi si attiva un battaglione per pas- . 
sare in Messina, 26 agosto 1820, p. 200. 

Comandante in capo dell' esercito. Viene auto- 
rizzato a destinare provvisoriamente gli ulEziali 
da capitani in giù nei reggimenti di esse pei do- 
mini di qua dal faro, 27 gennaio 1818, p.67 — 


(.1) Si avverte che questo decreto non c riportalo nella colle- 
1 ioue delle leggi e decreti reali. 
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È parimente autorizzato a destinare per tutto l’an- 
no corrente , e provvisoriamente i soggetti che 
debbono servire da maggiori o da colonnelli nei 
reggimenti di milizie di nuova formazione , 3 1 
luglio 1 8 1 8 , p. 38 . — Si pròroga per tutto il 
corrente anno tal facoltà, i. "febbraio 1819, p.446. 

Consigli di amministrazione. Si stabiliscono quel- 
li de’ reggimenti delle milizie provinciali, 7 ot- 
tobre 1817, p. 239. 

Indennità. Vengono accordate al capo dello sta- 
to maggiore ed ai sotto ispettori delle milizie e 
legioni provinciali onde supplire alle spese di 
ufficio, 7 novembre 1820, p. 447- 

Reggimenti di essi. Loro organizzazione , 25 
luglio 1817 , p. 63 . — Si approva un regolamen- 
to per la organizzazione e servizio di essi , 21 
marzo 1818, p, 194* — Novella organizzazione 
sul modello di quelli di Principato ultra e Ca- 
pitanata , 25 luglio 1820 , p. i 45 . — Questa or- 
ganizzazione debbe intendersi come provvisoria 
sino alle risoluzioni del parlamento, 9 agosto 1820 
p. 175. — Loro abolizione, 2 aprile 1821, p. 20. 

Uffizioli. Si sanziona la decretazione dèi par- 
lamento per quelli delle abolite compagnie scelte, 
3 o novembre 1820 , p. 469. — Si vieta agli uf- 
ficiali degli aboliti reggimenti delle milizie pro- 
vinciali di far più uso dell’ uniforme , eccettuan- 
done i colonnelli e coloro, cui era stato da S.M.. 
concesso un grado qualunque anteriormente al 
5 di luglio 1820, 12 giugno 1821, p. io 5 . — V. 
Legioni provinciali. 

MINISTERO della guerra e marina. Il marchese de 
S .' Clair è incaricato del ripartimento della guer- 
ra e marina , sotto gli ordini di ' S. A. R. il 
Principe D. Leopoloo , 4 giugno i8i5, p. io — 
Viene istituito il Supremo Consiglio diguerra per 
le funzioni ed attribuzioni del ministero di guer- 
ra, 1 3 luglio i 8 i 5 , p. 41. — Viene disciolto, 
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tt si danno le provvisorie disposizioni per lo 
esercizio delle funzioni di quel ramo, 3 o agosto 
1816, p. 189. — V. Comando supremo. — Ma- 
rina reale e Supremo consìglio di guerra. Il 

deficit presumibile cui potranno andare incontro 
i ministeri e reali segreterie di guerra e marina, 
vien ripianato con apposita risorsa pel corrente 
anno , 26 ottobre 1820 , p. 435 . — Si nomina 
un direttore della guerra nel tenente generale 
D. Giovambattista Fardello , 28 maggio 1821 , 
p. 87. — Idem, della marina nel Retro-ammira- 
glio cavaliere D. Francesco Lucchesi Palli , 28 
maggio 1821 , p. 88. — Il principe di Scaletta 
è nominato ministro di guerra e marina, 5 giu- 
gno 1822, p. 3 17. — Regolamento e personale 
del ministero della guerra, 26 giugno 1828, 
p. 289. supplimento. — Suo stalo discusso per l’an- 
no corrente in ducati quattro milioni e dugen- 
to mila , da aumentarsi a quattro milioni otto- 
cento mila ducati a misura che l’armata si an- 
drà riorganizzando e che avranno effetto le ca- 
pitolazioni pei reggimenti esteri, 28 febbraio i 8 a 3 , 

£ . 2g3, supplimento — V. Stato discusso. — II' 
ornando generale della reai marina si riunisce al 
ministero di guerra e marina , 8 gennaio 1826, 

S . 23 — Regolamento di servizio e di corrispon- 
enza delle autorità di marina col detto ministe- 
ro , 21 gennaio 1826, p. 34 - — Il brigadiere 
de Brocchctti vien nominato direttore del mini- 
stero di guerra e marina, 8 gennaio 1827. (a) Il 
direttore del ministero di guerra e marina , è 
l’immediato ispettore del reai officio topografico, 
4 settembre 1827 , p. 253 — Nomina del tenente 


(a) Si avverte che, la nomina del generale de ^rocchetti a 
direttore, e quella del tenente generale Faldella a ministro 
della guerra e marina/ non si rinvengono nella collcùona 
dell* leggi e decreti reali. 
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generale Fanlclla a ministro, segretario di Stalo 
della guerra e marina, i 3 luglio i 83 o. Pianta orga- 
nica del personale del ministero suddetto, i 6 agosto ' 
] 83 o, p. i 3 o. — Disposizioni particolari per gli affa- 
ridi guerra in Sicilia, 4 gennaio i 83 1 , p. 5 .— 

• Vien modificata questa disposizione , ai gennaio 
i 83 i , p. 28. Il direttore de Brocchctti ritor- 
na all’antico suo posto di capo dell’ Officio to- 
pografico , i luglio 1 83 1. —Pian’ organico del- 
le dipendenze subalterne del ministero di guerra 
e marina ( ramo di guerra ) 12 marzo i 833 , 
pag. 5 o — Disposizioni per lo andamento degli 
affari durante la temporanea assenza di S. M. re- 
catasi nei domini oltre il faro ^ 17 giugno i 834 , 
p. 235 . — Si riuniscono al ministero della guerra 
v e marina le attribuzioni dell’ abolito Comando ge- 
-nerale della reai marina, 19 dicembre i 834 , 

^ p. 162. Il maresciallo di campo barone D. Giuseppe 
de Broccbetti, cessando di far parte della Consulta 
generale del regno , è richiamato al posto di di- 
rettore deh ministero diStato della guerra e ma- 
rina , 9 novembre i 836 . 

MINISTRI segretari di Stato . Si stabilisce un novello 
sistema per lo conferimento di queste cariche, 19 
gennaio i 833 , p. 17. 

MINISTRO della guerra e marina . Viene autorizzato 
a riorganizzare il servizio interno di quel mi- 
nistero, 29 luglio 1820, p. i 63 . — Èfacoltato 
a rilasciare dei brevetti provvisori agli uffiziali 
della guardia di sicurezza di Napoli , 2 settem- 
bre 1820, p. 2.57. — -Si prescrive che il nume- 
ro degli alunni degli ospedali militari sia determi- 
nato dal detlo ministro^ 3 1 marzo 1882, p. 123 . 

MISFATTI. Si prescrive che, pei 'misfatti in mate- 
ria sanitaria , procedano i consigli di guerra di 
guarnigione da elevarsi m commessioni militari , 
3 o dicembre i 83 i , p. 195. — - Procedimento per 
la punizione di quelli commessi dai condannati. 
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nell’ ergastolo di S. Stefano, ai maggio i 833 , 

S . 239. — I consigli di guerra di guarnigione , 
a elevarsi in commessioni militari , giudiche- 
ranno dei misfatti sanitari e puniranno i col- 
pevoli ; e gl’ intendenti assumeranno per tali ma- 
terie le funzioni di regi commessart , 4 agosto 
1 835 , p. 44 . — Le facoltà attribuite in materia 
di salute pubblica agl’ intendenti , sono deferite 
ai regi commessali che pqtranno essere destinati 
in alcune provincie, 9 agosto i 835 , p. 54 * — 
Punizione dei misfatti sanitari che in materia di 
salute pubblica potranno essere commessi in con- 
travvenzione allo stabilito cordone sanitario, 22 
agosto i 836 , p. 27 — Procedura per la puni- 
zione dei misfatti sanitari ne’ domini oltre il Fa- 
ro , 12 settembre i 836 , p. 42. 

MONASTERO dei SS. Apostoli. Vien conceduto al 
dipartimento della guerra, i 5 settembre 1826, 
p. 178. 

MONGIÀNA ( Stabilimento della ) Suo stato organi- 
co, 23 gennaio 1823, p. 47- 
MONTE di vedove e ritirali. — Vi ban drillo gl’ im- 
piegati civili e militari, 3 maggio 1816, p. 278. — 
Si provvede relativamente alle proporzioni ed 
alle liquidazioni delle pensioni, cui eglino han 
dritto , ed alla ritenzione del due e mezzo per 
cento , il cui prodotto dal 1 di luglio di questo 
anno sarà il fonte unico e speciale di tutte le 
pensioni di ritiro e vedovanze , ivi — V. Pen- 
sioni e Sicilia. 

MULTE. Si rilasciano quelle cui han potuto incor- 
rere i padroni di legni dei domini oltre il Faro 
per- mancanza delle novelle carte di navigazione , 
21 dicembre 1818, p. 425. — V. Navigazione. 
MUSTACCHI. Vengono designate le classi che deb- 
bono portarli, i 3 novembre i 83 o, p. 1 53 . 
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NAPOLI ( provincia di ). Si autorizza ad acquistare 
e ristali rare un locale sito a Brancaccio per uso 
di caserma di gendarmeria, 6 aprile i 833 , p. 70. 

NAVIGAZIONE. Legge analoga , 5 luglio i8it>, p. 1 
Quella dei 37 aprile 1809 e tutti i decreti e 
regolamenti antecedentemente emanati restano a- 
brogati , ivi. — Vien fatto un rilascio sulle carte 
di navigazione in beneficio dei proprietari di 
barche di 26 palmi, 18 settembre 1816, p. a 43 — 
Si abolisce la legge del 5 luglio 1816 ed i de- 
creti posteriori relativi alla navigazione , egual- 
mente che tutti i dritti esistenti nei differenti 
punti di Sicilia e vi si statuiscono altre re- 
gole, formanti l’altra legge di navigazione che 
porta la seguente data, 3 o luglio 1818, p. 4 * — 
Sino alle novelle leggi sulla navigazione adatta-, 
-bili per Napoli e Sicilia , rimane provvisoria- 
mente in vigore nell’ una e nell’ altra parte dei 
reali domini la legge emauala nel 1818, la qua- 
le subirà le seguenti sostituzioni di termini; cioè 
alle parole napolitano , nazionale e nazionalità , 
vengono sostituite quelle di sudditi di S. M. il 
Re delle due Sicilie e di reali bandiere ; da a- 
dattarsi secondo che porterà il senso del discor- 
so; ed il cosi detto atto di nazionalità , si chia- 
merà atto di riconoscimento , 3o settembre i 8 a 3 , 
p. 108. Trasferimento della commessione marit- 
tima dalla provincia di Terra d’ Otranto a Ta- 
ranto, i 5 ottobre i 832, p. i63. 

NAVIGAZIONE a vapore. V. Deputazione reale dei 
pacchetti a vapore . 

NAVIGAZIONE di commercio. Novello sistema da ser- 
barsi relativamente alla parte politica ed ammi- 
nistrativa di essa , 28 maggio 1821 , p. 81/ — 
Regolamento per la esecuzione del detto decreto , 

*- - 
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18 luglio 1821 , p. 29. V. Navigazione mercan- 
tile e Porti. ~ Legge che ne regola T andamen- 
to sì pel ramo politico che per lo economico , 
26 febbraio 1826, p.' 49 * — Atti d* riconosci- ' 
mento , ivi , p. 52 . — Patenti, ivi , p. 5 j. — Ri- 
scontrini, p. 60. — Esportazione e vendita allo stra- 
niero dei bastimenti del regno , p. 61. — For- 
malità pei legni esteri che entrano ed escono dai 
porti del regno delle due Sicilie, p. 62. — Dritti 
di tonnellaggio , ivi. — Riattazione dei legni stra- 
nieri , p. 67. — Bollette di spedizione, p. 68. — 
Passaporti , p. 69. — Disposizioni generali, ivi. — 
Idem particolari pei legni stranieri che approde- 
ranno nel porto di Messina , p. 70. — Tariffa 
dei dritti ai navigazione , p. ^ 3 . — Stato delle 
commessioni marittime , p. 76. — Alto di rico- 
noscimento , p. 81. — Patente reale , p". 83 . — 
Riscontrino , ivi. — Costituto di navigazione , p. 
86. — Abolizione del dritto di riattazione dei le- 
gni esteri, 20 aprile 1827 , p. 85 . — Ratifica del 
trattato colla Sublime Porta Ottomana per la li- 
bera navigazione nel mar nero, i4 dicembre 1827, 
p. 252 . — I navigli acquistati allo straniero non 
sono considerati come naturalizzati che ottenuto 
l’atto di riconoscimento, 17 dicembre 1827,9.257. 

NAVIGAZIONE mercantile . — Disposizioni regolatri- 
ci che la riguardano, 1 agosto 1816, p. 69. — 
Se ne fissano i dritti , 16 luglio 1817, p. 3 o. — 
Si condonano le multe ai padroni dei legni per 
non essersi provveduti delle novelle carte di na- 
vigazione e si prescrive altro termine infra il 
quale provvedersene , 21 giugno 1819 , p. 5 i 9 - — 
V. Carta di navigazione e Multa. — La naviga- 
zione mercantile della Sicilia rimane divìsa da 
quella di Napoli, 25 febbraio 1822, p. 119. 

NOLI dei generi che spedisconsi da Napoli a Paler- 
mo e viceversa , coi pacchetti a vela , 9 ottobre 

1 835 , p . 455 . 
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iNONELLE cariche che si aggiungono ai diversi corpi 

M ^ F^ 0 ,824 ’ P 5 , 4 7 - 

ìSLIN/iIAJN 1 E (marchese tenente generale). Gli si 
, affida il provvisorio -servizio delle funzioni di Luo- 
gotenènte generale di S. M. ne reali domini di 
là dal Faro, 8 novembre x 83 o, p. 147. 

O ' 

UFFICIO di verìfica degli aggiusti dei corpi c degli 
isolati. — Sua pianta organica, 12 marzo i 833 , 
p. 5 i. 

OFFICIO topografico. Vien conservato quello esisten- 
te Sicilia , 3 i agosto i 8 i 5 , p. 234 - — Si mo- 
difica la organizzazione del deposito cd officio 
topografico , 22 gennaio 1817 , p. 79. — Parti- 
colari disposizioni sulla sua organizzazione , 4 
giugno 1817 , p. 633 . — Si prescrive che il di- 
rettore della reai segreteria e ministero di Stato 
della guerra e marina sia l’immediato ispettore 
dell Officio topografico, 4 settembre 1827 , n. 
jj 3 . -—Disposizioni riguardanti gliaveri , la de- 
stinazione, gli ascensi , l’assimilazione ai gradi 
militari e 1 uniforme degl’impiegati addetti al- 
1 officio suddetto, 23 ottobre 1828 , p. 137. — 
Altra disposizione circa gli pffiziali che vi si tro- 
vano destinati, 3 o dicembre i 83 o, p. 189, — - 

Suo novello organico , 21 giugno i 833 , p. 289 

Sua composizione , ivi. — Gli uffiziali che vi si ad- 
diranno saranno prescelti dal corpo del genio, ivi, 
p. 240. — Gli uffiziali subalterni dei corpi fa- 
coltativi occuperanno i posti d 1 ingegnere cne va- 
cheranno , ivi. I disegnatori litografi riceveranno 
gli averi degli altri disegnatori, 21 giugno i 833 , 
p. 268. 

( Jf'l ALMICI militari. Se ne forma un deposito, 3 r 
agosto i 8 i 5 , p. 232 . 

< >GGE HI di dotazione o deposito di bagni dei servi 
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di pena. — 'Regolamento che fissa la dotazione del 
casermaggio e delle ferramenta pei diversi bagni 
dei servi di pena , 18 agosto i 83 i , p. 4 2 * 
OGGETTI militari . Sono esenti da ogni dazio do- 
' ganale di estrazione e d’immissione quelli che si 
spediscono pel servizio delle truppe da una parte 
all’ altra dei reali domini, a3 giugno 1818, p. 325 . 
OLTRÀGGI. V. Militari in sentinella. 

ORDINANZA dell* amministrazione militare . Viene ap- 
« ' provata con le 23 tabelle che la seguono , da aver 

vigore dal primo di luglio del corrente anno in poi, 

‘ 2 9 giugno iBa 4 ? supplimento , p. 3 della detta 
ordinanza (a). Tutte le leggi , i‘ regolamenti , ’ 
e qualunque altra risoluzione emanata preceden- 
temente sulle .materie che formano oggetto delle 
disposizioni contenute nella detta ordinanza , ri- 
mangono dallà detta vepoca abrogate , ivi. 

Aggiusti mens uali in danaro degl’ isolati , p. 

• • ;* ioi. — Idem dei corpi, p. 104. — Dei presidia- 
rì pagati . dal ramo di guerra, p. 109. — Dei 
• ^sotto-uffiziali e dei soldati detenuti per reati mL 
litari , ivi. — . Degli artefici veterani e littorali che 
si attivano , p. 112. — .Aggiusti in danaro della 
forza armata che si attiva , ivi. — Disposizioni 
generali , p. 1 i 3 . - - 

Aggiusti trimestrali di sussistenze dei corpi, 
p. 1 1 4 - — Idem delle razioni di passaggio alle 
truppe imbarcate, p. 117. 

Alloggio in natura. Si stabilisce quello spettan- 
te agli uffiziali a tenore del loro grado, p. 324 * — 

- I generali e gli ordinatori avranno il mobilio per 
il loro bisogno e per quello delle persone che 
debbono essere al loro seguito* 1V1, p. 325 e 326. 

Amministrazione delle truppe in campagna , 

p. 38 . . , 

- - * <’ . » » . 

r 1 1 - 1 

(a) Si avverte. che, la ordinanza amministrativa, forma un volume 
separato, e conseguentemente ha una paginazione particolare. 
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Amministrazione in danaro dei corpi . Registri 
«lei conti «li cassa , p. a63. — Somministrazione 
degli averi , p. 264. — Idem del prest ai sotto- 
ufliziali e soldati , p. 265. — Asseguo di mante- 
nimento, p. 266. — Idem di vestiario , p. 274. — 
Idem di massetta , p. 275. — V. Tariffe. — C on- 
to mensuale di cassa , p. 279. 

Amministrazione in materia dei corpi. Sussisten- 
ze , p. 282. — Generi di dotazione , cuoiame , 
bardatura e vestiario , p. 285. — Armamento , 
p. 294. — Munizioni da guerra , p. 3oa. 

Amministrazione interna dei corpi. V. Auto- 
rità’ incaricate dell’ amministrazione interna dei 
corpi. 

Armamento corrispondente ai diversi corpi del- 
r armata , p. 366 e seg. 

Autorità amministrative militari. Intendenza ge- 
nerale dell’ esercito , p. 3. — Vice-Intendenza mi- 
litare , p. 4- — Commessariato di guerra , p. 5. 

Autorità incaricate dell' amministrazione interna 
dei corpi. Disposizioni preliminari , p. 244- — 
Ispettori , p. 246- — Consigli di amministrazio- 
ne permanenti , ivi. — Consigli di amministra- 
zione eventuali , p. 256. — Distaccamenti , p. 
259. — Disposizioni generali, p. 260. — Coman- 
danti di compagnie e di squadroni, p. 261. 

Averi in danaro e del prest. Averi in da- 
naro spettanti agli uffiziali ed agl’ impiegati , p. 
39. — Soprappiu di averi , p. 43- — Averi in 
danaro dei solto-ufGziali e soldati , p. 43- — So- 
prassoldo per 1’ anzianità di servizio , p. 4^- — 
Soprappiu del prest , p. 47- 

Bardatura ( generi di ). Si stabiliscono quelli 
da corrispondersi ai diversi corpi di cavalleria , 
e si determina la durata di essi , p. 372. 

Biancheria c mobilio di ospedale per ogni uf- 
fiziale ammalato, p. 343. — Qualità e dimensio- 
ne dei generi , ivi , p. 345 e seg. — Disposi- 
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zioni circa il ricambio della paglia , ed alla net- 
tezza e ricambio dei generi principali del mo- 
bilio , ivi , p. 35 o. 

Biancheria e mobilio per ogni letto di sotto- 
uffiziale e soldato ammalato, p. 35 1. — Quali- 
tà e dimensione dei generi, p. 35 a e seg. — 
Disposizioni per lo ricambio della paglia e per 
la nettezza dei generi principali di mobilio, p. 356 . 

Calibri delle armi da fuoco portatili ed i ci- 
lindri per calibrarli , p. 379. 

Casermaggio militare. Alloggio e mobilio degli 
uffiziali, p. 117.. — Letti delle truppe, p. iz 3 .— 
Appalli per detti letti , ivi. — Consegua dei 
letti dall’ appaltatore alle truppe , p. 126. — 
Riconsegna dei detti letti dalle truppe all’ ap- 
paltatore, p. 128. — Contabilità dell’ appaltatore, 
p. 182. — Riviste inopinate del casermaggio, p. 
i 33 . — Somministrazioni agli uffiziali ed alle trup- 
pe di passaggio, p. 1 34 - 

ContraUi. Disposizioni preliminari , p. 22. — 
Giunta de’ contratti militari, p. 25 . — Appalti 
per asta pubblica , p. 29. 

Corpi di guardia. Vengono divisi in tre classi , 
la prima da 17 uomini in sopra : la seconda da 
8 a 16 uomini e la terza da 3 a 7 uomini, p, 
363 . — Mobilio corrispondente, p., 359 . — Olio, 
candele di sego e carboni da somministrarsi ai 
diversi corpi di guardia , ivi , p. 362. — Som- 
ministrazione del carbone , p. 363 . 

Cuoiame ( generi di ). Si determinano quelli 
da fornirsi ai diversi corpi dell’ armata e si fissa 
la durata di essi , p. 371. 

Diarie spettanti agl’individui destinati pei la- 
vori topografici nei diversi punti del regno, p. 
365 . — Gli uffiziali superiori e subalterni non 
riceveranno foraggi pei loro cavalli , dovendovi 
supplire colla indennità di foraggio che godo- 
no , ivi. 
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Dotazione ( generi ili ). Si determinano quelli 
«la corrispondersi ai diversi corpi dell’ esercito , 
p. 3 (x) e seg. 

Fondo particolare della guerra , p. 240. 

Forti c piazze chiuse. — Si stabilisce la quan- 
tità dell’ olio bisognevole per la illuminazione dei 
forti e delle piazze chiuse , p. 364 - 

Letti ad uno o due posti. — • Designazione dei 
generi che li compongono, p. 3 ai. — I letti ad 
un posto corrispondono a tutti gl’ individui da 
aiutanti sotto ufnziali in sotto : quelli a due po- 
sti si danno agl’ individui delle dette classi che 
sono ammogliati con permesso , ivi. — Dimen- 
sioni e qualità de’ generi , 1V1 e seg. — Ricam- 
bio di essi , ivi, p. 323 . 

Malattie. Si dinotano quelle che si debbono 
curare nelle sale reggimentali , p. 327. — Ma- 
lattie che esiggono lo spurgo semplice , e come 
praticarsi , p. 35 ^. — Idem che esiggono lo spur- 
go rigoroso e come eseguirsi , p. 358 . 

Materiale del genio. Spese delle fortificazioni, 
e per gli edilizi militari, p. 178. — Riviste ino- 
pinate del materiale del genio , p. i 85 . — Mobilio 
delle caserme, p. 186. — Idem dei corpi di guar- 
dia , p. 188. 

Materiale di artiglieria. Spese del materiale di 
dett’ arma , p. igi. — Acquisto delle munizioni 
da guerra, p. 198. — Riviste inopinate del mate- 
riale di artiglieria , p. 199. 

Medicamenti. Si dinotano quelli da prescriversi 
pei militari che si curano negli spedali, p. 3 s 8 
e seg. — Idem quelli da prepararsi, p. 33 g. 

Ospedali militari. Ripartizione e classificazione 
degli stabilimenti spedalieri p. i 3 j. — Direzione 
generale degli spedali , p. 140. — Commessaci di 
guerra addetti agli spedali ed ospedaletti, p. 1 45 - — 
Impiegati diversi nei detti stabilimenti , p. i46- — 
Comandanti, ivi. * — Medici e cliirurgi, p.i 48 . — 
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; Farmacisti vp- i 5 i.— Nomina ed ascensi dei me- 
dici -e dei chirurgi p. .1^2. — Idem dei farma- 
cisti, p. i 54 * — uontrolord e commessi p. i 55 . — 
Cappellani , p. i 56 . — Portinai é servienti, ivi . — 
Locali., p. i 58 , — Ripartizione dei locali destinati 
per gli Spedali e spedaletti , ivi* *— Mantenimen- 
to , nettezza ed illuminazione dei locali destinati 
per gli denunciati stabilimenti ,, p; 161. -^-Entra- 
ta degl’ infermi negli, spedali e spedaletti militar 
, ri , ivi . — Sortita degl infermi dai : detti stabili- 
menti, p. i 64 <. — Medicamenti, pia 66.— Sommi- 
nistrazione di essi per appalto , ivi» •*— Idem ' in 

economia , p. 167 Vitto , p. 68. — Mobilio , 

ivi. — Appalti , p. 170. — Doveri principali degli, 
appaltatori, p. 170. — Contabilità degli appalta- 
V tori i p. 172. — Disposizioni generali, p. 174. 

„ Pagamenti militari. Disposizioni preliminari , 
p. 8. — Stato discusso, p. 9. — Pagamenti .in ge- 
nerale, p. l4. . r: ' ì < 1 

Paglia a terra. Verrà somministrata in mancan- 
za di letti alle truppe di passaggio e di perma- 
nenza , p.; 326. — Per truppe di passaggio s’ in- 
tendono quelle che dimorano in un comune per 
un periodo di tempo non maggiore di quìndici 
giorni j ed in questo caso da spesa 4 della sommini- 
strazione della paglia sara al solito caricata agli 

stati discussi delle rispettive province , ivu A 

ciascun sotto-uffiziale e soldato ne spettano ogni 
quindici giorni dieci rotola, péso di once 33 7/3 
per rotolp , ivi* — r,tf obbligo dei comuni il far 
r, Asportare la paglia nei rispettivi quartieri , re- 
1 lutando poi a cura di ogni capitano il far prima 
bruciare la vecchia in sua presenza , ivi. - 

Registri per le spettanze annuali r~r Ruoli an- 
nuali , p. 32 . — - Disposizioni preliminari, ivi . — 
Ruoli annuali degli uomini , p, * 3 . r idetti dei 
U cavalli e dei muli, p. 35 -— Matricole >v ,p*l 36 .— 
Rasségne , .^..37. A ^ \ - . 
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Riviste dei commessari di guerra. Riviste men- 
suali degl’isolati , p. 77. — Idem dei corpi attivi, 

6 81. — Idem delia gendarmeria reale, p. 92. — 
elle reali Case degl’ invalidi e dei veterani, ivi.— 
DegL’ instituti di educazione militare , p. g3. — 
Delle compagnie di dotazione , p. 94. — Dei pre- 
sidiar! pagati dal ramo di guerra , p. 95. — Ri- 
viste eventuali d'imbarco , ivi. — Idem di sbarco 
p. 96. — Riviste eventuali degli artiglieri veterani 
o liltorali che si attivano , p. 97. — Idem della 
forza armata che si attiva, p. 98. 

Riviste d’ ispezione. Riviste annuali d’ ispezio- 
ne , p. 3o6. — Idem inopinate p. 3 i 7 . 

Riviste inopinate del personale. Da quale auto- 
rità si possono passare , p. 99. 

Riviste inopinate di contabilità. Si determina in 
quali casi il ministro della guerra potrà spedire 
sul luogo per eseguirle, un Ordinatore, o un Com- 
missario di guerra , p. 3 18. 

Riviste per la formazione e per lo scioglimento 
delle truppe, p. 100 e 101. 

Spese di prima classe. Averi in dauaro e del 
presi , p. 3g. 

Spese di seconda classe. Materiale, p. 178. 
Spese di terza classe, p. 241- 
Spese di posta e di viaggio, e delle altre impre- 
viste , p. 242. 

Spese eventuali di seconda classe. Illumina- 
zione e riscaldo de’ corpi di guardia , p. 219. — 
Illuminazione dei forti e delle piazze chiuse , 
p. 223. — Cavalli e muli p. 225. — Giunta di ri- 
monta, ivi. — Compra dei cavalli e dei muli, p. 

. 227. — Vendita dei detti animali, p. 229.— Cuoia- 
me e bardatura, p. 23 1. — Diarie e spese acces- 
sorie pei lavori topografici, ivi. — Spese di stampe, 
p. 236. — Idem per lo arresto dei disertori, p.237— 
Idem pei giudizi militari, p. 238. — Mercede ai 
servi ai pena addetti ai servizi militari, p. 23g. 
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Spettanze dei militari. Disposizioni preliminari. 
— p. 5 o f Spettanze dei militari presenti in rivi- 
de; sta , ( ivi. r -Dei militari transitanti JtfèÌtòm£nte , 

-v? P.57.— Delle truppe transitanti per terra, p.53. 

* : r Di quelle imbarcate , ivi. — * Dei militari in per- 
messo o con reai licenza , p. 55 .— Spettanze pei 
r militari negli spedali , p. 60. '—Di quei sotto giu- 
dizio, p. 02. — Di quelli chiamati per testimoni, 

n. m. — — Tl#»l rnilìfol»! rka ~ I- 3 ■* ■ ». • 
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Disposizioni generali , p. 71. 

Tangente del monte vedovile , p. 1 77. . b 

Trasporti . militari . Disposizioni preliminari 
> P» 200. — - Trasporti ordinari per terra ^ p.2o3. ! 

. < J(l ? m infermi ivi . — Trasporto dei generi 

dai magazzini ai corpi e viceversa * p. 207. L. Ba- 
gagli militari per terra, p. 209. — ConVogit mi- 
litari per terra, p. 212. — Trasporti per' mare, 
p. 216. .■ j . I Srlj »J f 

• Trattamento degli ufiziali e delle famigliò im- 
barcate. Trailamenio di tavola agli uffiziali. im- 
barcati^, P* azioni di passaggio alle fa- 

miglie dei militari imbarcati , p. ifeT v ; 
Vestiario delie truppe, p. n8. V. Tabella 

D# * p# * i 

ORDINANZA della gendarmeria reale . V. Gendarme- 
ria reale . ‘ \ 

ORDINANZA per gli esercizi e le evoluzioni delle 
truppe di fanteria. — Viene approvata,’ f 5 ‘ otto- 
bre i 833 , p. 264.^ \ - . . , » ; v 

ORDINANZA pcr^ lo governo , pel servizio e per la 

disciplina delle reali truppe nelle piazze. Sua 

approvazione, 26 gennaio i 83 i , suppliremo in 
s un volume separato ' .*« ' ' r . 

ORDINANZE generali della reai marinai V: Marina 

'/reale. . ! , ». * > r » a » vf., • ^ 

ORDINE giudiziario. Si determinano le forftie di rito 
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da osservarsi dalle commessioni militari nel giu- 
dizio dei rei assenti , i4 luglio 1828 , p. 6. — 
Si aboliscono le commessioni militari , attribuen- 
dosi ad altri tribunali il procedimento per la pu- 
nizioue dei reati di lor competenza , 6 marzo 
, i 834 ) P* 92. — Disposizioni relative alla repres- 

sione e procedura nei reati non portando al se- 
,,, condo grado dei ferri commessi dai condannati 
all’ergastolo, 9 marzo i 835 , p. 44 * — Divieto 
per introdurre e detenere nei bagni e nell’ er- 
gastolo armi o istrumenti da taglio , o da pun- 
ta , i 3 dicembre i 835 , p. a 33 . — Si permette 
d’iscriversi senza esame nell’albo degli architetti 
una determinata classe di ufhziali del genio, i4 
gennaio i 836 , p. 5 i. — Stabilimento di un cor- 
done sanitario e marittimo , 22 agosto i 836 , p. 
3 o. — Punizione dei misfatti sanitari che potran- 
no esser commessi nei domini di qua del Faro, 
22 agosto i 83 (i , p. 27. — Idem nei domini di 
là del Faro , 12 settembre i 836 , p. 4 2 - 
ORDINI cat’allerescki.Si modifica la decorazione dell’or- 
dine delle due Sicilie, \ giugno 1 8 1 5 , p. 12. — Si 
cancella sul gran libro la iscrizione di centomila 
ducati formanti la sua dotazione, 22 agosto i8i5, 
f p. 196. — Ne vengono aboliti i distintivi, ed i 
militari che ne sono insigniti , riceveranno l’or- 
dine di S. Giorgio, 1 gennaio 1&19, p. i 3 . Si 
legga t articolo Ordine reale delle due Sicilie nella 
prima parte. — Istituzione del reale ordine mi- 
litare di S. Giorgio e della riunione , 1 gennaio 
1819 , p. 6. — Regolamento per esservi ammes- 
so , i 5 ottobre 1819, p. 35 i. — Vi si destina 
la chiesa di S. Martino per le sue funzioni re- 
ligiose , 16 ottobre 1819, p. 762. — Modo di pro- 
porre e partecipare le nomine de’ cavalieri di 
quest’ordine, i 3 novembre 1819, p. 55 1 . ■ — 
Soprassoldo annesso a quest’ordine , 24 marzo 
1820, p. 2 o 4 < — Gli Si assegna per dote una 
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somma sullo stato discusso del Comando supremo, 
io maggio 1820 , p. 284. — Si aggiugne alla sua 
dote altra somma di ducati quattro mila , 1 ago- 
sto 1820, p. 171. — Si nominano cavalieri i sot- 
to-uffiziali e soldati die si trovano insigniti della 
medaglia di oro dell 1 ordine medesimo , 20 luglio 
1820 , p. 109. — Vengono messe a credito del 
segretario di Stato di Casa rìsale le somme por- 
tate sullo stato discusso della guerra per sua do- 
d te, 17 agosto 1821 , p. 69. — La nomina dei ca- 
valieri di quest 1 ordine sarà fatta sulla propo- 
sizione del segretario di Stato ministro di Casa 
reale j 8 dicembre 1821, p. 334 * — I servigi resi 
dalla gendarmeria per lo mantenimento della 
tranquillità e dell 1 ordine pubblico , potranno es- 

• sere premiati con decorazioni del reale ordine di 
S. Giorgio della Riunione , 3 o agosto 1827, p. 

• 107. — INorrne per accordarsi agl 1 individui sud- 
detti la enunciata decorazione , 6 giugno 1828 , 
p. 1 1 5 . — Sono uguagliati in dignità ed in pre- 

; rogative i due reali ordini di t rancesco T, e di 
S. Giorgio della Riunione . , di cui è abolita la 
classe di GranrB and ier etti , 28 settembre 1829 , 

ORFANOTROFIO militare.' Siiti novella istituzione, 

1 gennaio 18 iq^ p. £t . — I prodotti derivanti 

dallo irritamento , delle acque del canale di Sar- 
»•' ® .• * • •> . .1 0 . 

1 no gh vengono assegnati j 22 maggio 1820, p. 

-367. Regolamento per- la sua * aiutai Astrazio- 
ne ,-22 maggio 1820 , p. 37 r, e 28 settembre 

• ' 1821 , p. 2o5. — Organizzazione i della Sua àm- 

minorazione-, 1 2 apri le; i$22 , p. 265 : . — ! La così 
detta vigna di S. [ Martino che prima faceva parte 

• del corpo i degl 1 in vai idi-, * diverrà cespite df esso, 

• 28 febbraio 1828 , p; 8i. - — Aumenta della* som- 
ma destinata al pagamento dei sussidi • e • dei ma- 
ritaggi ad orfane militari, 5 febbraio i 83 fj, p. 

• . q 02, "Approvazione della platea dei cespiti Veu- 
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dénli dell'orfanotrofio, 18 agosto i 83 i, p. — 
Stabilimento di un orfanotrofio pel ramo di ma- 
«... rina, 1 6 settembre i83i , p. ^ 5 . — Fissazione 
» del numero delle orfane dell’armata di mare da 
,, «immettersi per ora nell’orfanotrofio di marina, 

, a 3 giugno i 83 a, p. aia. ! — Si aumenta il per- 
j sonale addetto al servizio del regio canale di bar- 
ilo affidato all’amministrazione dell’ orfanotrofio 
militare, 19 ottobre i 83 a , p. 1 74* — Si accre- 
sce la somma che annualmente si preleva dalla 
massa degl’ introiti dell’ orfanotrofio per impie- 
, garsi al pagamento dei sussidi mensuali de’soc- 

, corsi straordinari e di maritaggi ad orfane mi- 

. libri, 3 o novembre i 83 >, p. ip 4 - 
ORGANIZZATORI delle due compagnie dei due reg- 
gimenti Siciliani. Regolamento che ne stabilisce 
la istruzione e le ricompense, 22 dicembre 1825, 

.1 . p.' 36 o. 

ORGANIZZAZIONE militare. V. Esercito. 
OSPEDALI di marina. V. Marini reale. . 1 
OSPEDALI militari. Tutte le parti del servizio di essi 
\.sono affidate ad un Consiglio di sanità , 17 ago- 
sto i 8 i 5 , p. 160. — Sua composizione, ivi. — 
I medici, cerusici e gli speziali vi sono ammessi 
per concorso innanzi al Consiglio di sanità ec. 

1 ). 161. — Metodo uniforme di pagamento pei 
oro partitarl, 11 settembre 18 15, p. 291. — 
Novelle disposizioni per la loro organizzazione , 
27 luglio 1817 , p. 73. — Modello dei contratti 
relativi allo acquisto di mobilio per uso di essi. — 
Vengono installati due spedaletti , lino in Ponza, 
e l’altro in Lipari, 9 gennaio 1829, p. a. — Si 
stabilisce il numero degl’impiegati da essere ad- 
detto a ciascuno degli spedali militari di terra , 
ivi. — Aumento del numero dei terzi commessi 
del fammi lustrazione spedaliera, i 5 settembre 1829 

J >. 70. — Idem di un primo e di un secondo 
àrmacista alia pianta organica degli ospedali mi- 
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lilari di terra , e destino di tali piazze presso la 
intendenza generale dell’ esercito per la verifica- 
zione delle contabilità farmaceutiche , 6 giugno 
i83i , p. a 55 . — Disposizioni riguardanti gl in- 
dividui addetti agli spedali militari durante la ma- 
lattia cholcrica , 1 4 dicembre i 836 , p. 101. 

OSPEDALETTO pe servi di pena nel bagno d' Ischia. 
V. Marina reale. 

'••iil'i ii «libili bb *jlJjn.ii>ol«:ii't<j ibb/' b 

, > ii' 

; ' < 

PACCHETTI a vapore. V. Navigazione a vapore e 
Delegazione reale dei pacchetti a vapore ■ ’’ 

PACCHETTI a vele ( reali ). V. Marina reale. 

PADIGLIONI militari. V. Alloggi militari. 

PAGGERIA reale. Se ne prescrive 1 ’ abolizione e si 
provvede al servizio de’ paggi nella reai .Corte , 
il dicembre i 8 a 5 , p. 34 a. — Disposizioui rela- 
tive agl’ impiegati , professori e maestri della stes- 
sa , ivi , p. 345 .' 

PALLE , bombe e granate. Vien proibita la loro in- 
troduzione nei reali domini , 6 ottobre 1817 , 
p. o 35 . • 

PARCO di artiglieria ed artefici cannonieri. V. Ar- 
tiglieria.-- “ 

PARTITE di credito verso il regio erario. Si deter- 
mina sino a quando possono essere sequestrati , 
5 gennaio 1826, p. 17. 

PASSAGGI a classi superiori. Se ne regolano le pro- 
poste j 4 novembre 1816 , p. 34 1 - ' ' ^ 

PASSÀGGIO degl'individui dell 1 esercito nella gen- 
darmeria reale. Disposizioni a ciò relative , 3 o 
agosto 1827 1 P- io 4- 

PASSAPORTI. Si determina in quali casi la gendar- 
meria può domandarne la esibizione agli stranieri, 
3 o agosto 1827 , p. 1 1 5 . ' 

PATENTI reali. Ne saranno muhiti i generali e gli 
uflìziali. di qualunque grado , nominali per sei- 
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viro nel novello esercito , 3 o luglio 1822 > p. 25 . 
PENE. Regolamento per quelle dell’ ergastolo e rele- 
f gazione, 22 agosto 1820 , p.. a 36 . 

PENSIONI. . ■ r T r i.- , 


-.1 Cumulazione di pensioni. Si permette pei trat- 
tamenti di attività e di ritiro con pensioni con- 
.. cedute da S. M. , 22 agosto 1816, p. : 195. •— * 
V ien permessa la cumulazione di due soldi o di 
soldi e pensioni nelle persone dei militari chia- 
mati a servire nella reai Casa, 23 febbraio 1828, 
p. 4 i. 

Dichiarazione. Non. sarà iscritta alcuna pensio- 
ne o sussidio, se il titolale non abbia dichiarato 
in piedi del certificato di vita di non godere dii 
altro soldo , pensione o' sussidio di regio cób- 
j to, 19 novembre 1816, p. 377- 

Esteri impiegati o naturalizzati. Le pensioni 
loro concedute, durante la occupazione militare, 
sono abolite. Si eccettuano coloro che hanno avu- 
to trattamento di ritiro per servizi militari pre- 
, ■ stati a S. M.. prima del 1806 , del pari che; le; 
vedove di quei militari morti prima di quella epo- 
ca , 22 agosto i 8 i 5 , p. 195. 

Gran libro. Classificazioni di tutte le pensio- 
ni , che vi sono iscritte ; determinazione dei fon- 
di per soddisfarle e metodo da serbarsi nella 
loro estinzione, 6 maggio 18 j6 , p. 293. — Si 
aumenta la dote per le pensioni di grazia , 22 
novembre 1819, p. 563 . 

Impiegati militari. Coloro che ricevono soldi di 
regio conto han dritto alle pensioni di ritiro , 
t 3 maggio 1816, p. 279. Le vedove ed i figli 
dei militari che potessero avere sposata una con- 
cubina non han dritto alla pensione , 9 marzo ; 
i 8 a 5 , p. 92. 

Liquidazioni sulle pensioni. Per ottenersi la pen- 
sione di ritiro da un impiegato , debbe essere li- 
quidata e stabilita nelle seguenti proporzioni. 
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Dopo venticiuque anni ed un giorno alia metà; 

Dopo trenta anni ed un giorno, » due terzi; 

Dopo trentacinque anni ed un giorno , a cin- 
que sesti ; 

Dopo quaranta anni ed un giorno, alla tota- 
lità del soldo , 3 maggio 1816, p. 279. — Base 
della liquidazione di una pensione sarà 1' ultimo 
soldo nudo, goduto per due anni, senza porsi 
a calcolo le gratificazioni , rappresentanze ,r in- 
dennità , pigioni di casa, iW , p. 281. — Se al- 
cuu impiegato si troverà godente di due soldi, 
la pensione sarà liquidata sul soldo maggiore , 
ivi. —Per la liquidazione di quelle de’ soldati e 
hassi uffiziali , sarà preso per base soltanto il loro 
prest giornaliero in danaro , ivi , p. 282. 

Marina. Ogni anno di servizio che prestano 
gl’ individui della reai marina , sarà Valutato per 
diciottó mesi , 6 settembre 1816 , p. ,195.— Scala 
di diminuzione di servizio; classificazioue degl'in- 
dividui che si rendono inutili per determinate ra- 
gioni ;■ eccezioni a lor favore di alcune disposi- 
zioni del decreto del 3 maggio di questo anno, 
ec, ivi. p. 196. — Le pensioni per gl’ individui 
di nuova leva di marina , saran del pari liqui- 
date e proporzionate secondo le prescrizioni dei 
decreti de 3 maggio e del 6 settembre »8i6 , 
deducendosi però i periodi d’ interruzione di ser- 
vizio per congedi ottenuti , secondo ài sistema di 
marina, 20 giugno 1817, p. 656 . — Disposi- 
zioni circa la valutazione degli anni di servizio 
degl’ individui della reai marina nella liquida- 
zione delle loro pensioni , 17 aprile j 832 , ». 
i 45 . — Idem di quelli imbarcali soprajegni della 
reai marina, 19 5 agosto i 83 a , p. 82. r 

Militari dell’ armata di terra. Come debbono 
calcolarsi le loro campagne , o ferite per dar luo- 
go alle pernioni di ritiro , 12 dicembre 1816 p. 
5 o 8 . — Le pensioni eli ritiro di quegli rjprisli- 
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r ’ nati dopo lo scrutinio , saranno stabilite col sol- 
fi/ do semplice dei loro gradi sulle attuali tariffe , 
4 giugno 1817, p. 63 1 Lo stesso sarà prati- 
cato per coloro , che negli ultimi due anni dei 
- • loro rispettivi impieghi percepiscono soldi minori 
stfU- del semplice dell’ ultimo grado , ivi , p. 632.— 
Per gli uffiziali addetti alle piazze o in prò- 
w prietà, o al seguito, le pensioni di ritiro saran 
• 1 calcolate sul soldo semplice del rispettivo grado, 
quante volte però nel passare al ritiro stieno go- 
c derido, o abbiano per lo innanzi goduto un soldo 
uguale , o maggiore del soldo semplice attribuito 
, dalle tariffe al loro grado. In caso diverso si rag- 
guaglierà sul soldo maggiore , che avran potuto 
godere anteriormente, 1 1 febbraio 18 19, p. iti. — 
e • Si dichiarano come perdonati tutti gli uffiziali 
ammogliati senza reai permesso prima del 1796, 

• per quanto concerne le pensioni vedovili, 2 aprile 
JjBio , p. 273. — Li enunciato decreto non sarà 
a rpi icabile che alle vedovanze avvenute j i.° do- 
po il ritorno del Re nei domini al di quà del 
Faro \ 2. 0 durante la occupazione militare, quan- 
do i defunti uffiziali non avessero preso servizio, 
V nè ottenuto ritiro •, 3 .° finalmente nei tempi pros- 
i simi alla ritirata del Re in Sicilia, cioè dal 1 
< • di settembre i 8 o 5 in poi, i 5 ottobre 1819 > P* 
- v 349. — Gli uffiziali che ottengono il ritiro, egli 
è stabilito in massima, che sieno considerati per 
; gli averi come al secondo seguito di piazza, fino 
t l a che non sieno inscritti sul gran libro per la 
pensione corrispondente , e se gli averi perce- 
piti risulteranno minori della pensione , il gran 
i.l libro ne pagherà la differenza , i4 maggio 1819, 
p. ^ 345 . — .Disposizioni relative alla pensione di 
■i ritiro dei sotto-uffiziali e soldati, 11 settembre 
1820, p. 335 . — Valutazione digli anni diser- 
vizio degli artiglieri littorali , 24 giugno i 832 , 
p. 218. — Idem per coloro che, avendo esercitato 
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' « impieghi nel ramo dello Stato , vengono promossi 
ad impieghi di Casa reale e viceversa, 8 novem- 
bre" i83a , p. 191 . — Si stabilisce la pensione 
- da godersi dagl* individui della novella compagnia 
dei pompièri , i3 novembre i833 , p. 'm — 
Come abbiano a calcolarsi gli anni di .servigio 
prestato da determinati impiegati militari morti 
obV.lA* servizio per causa di ckolera , i\ dicembre 
-O" * ;• < i'Q- ih 

'i:n; < Monte di vedove e di ritirati . Vi lian drittò ^im- 
piegati militari, le loro vedove ed orfani , 3 mag- 
Jpw Ì78Ì v * ; ' l-, v -' £ 

Vi w Registro e bollo. I certificati di vita per una pen- 


ili 1 sione di ducati, ci nquahta , vengono J esentati dal 
1 ^ registro e bóllo y 5 maggio 1817, p.< 5^3 . 4 V. . 
; ' 5 Ce*tificàti di vita. — Sono esentati da questa for- 
malità tutti i documenti per esigere sussidio e pen- ( 

? v ' sione di qualunque natura , 2q settembre 1817 , 

« \ r ' * - •: t;iìV :•! 

Ritenzione del dtìe e mezzo per cento . Oltre di 
praticarsi su tutti i soldi civili in virtù di dispo- 
ni sizioni in vigore , sarà estesa tal ritenzione à- tutti 
• ; i soldi dell’ armata di terra e di mare y v i’l cui 

{ irodotto sarà il fondo unico, e speciale di tutte 
e pensioni , 3 maggio 1816, p. 282. — Terrà 
luogo difessa per i bassi uffiziali e soldati una ri- 
tenzione di grana due e mezzo al mese , die ri- 
lasceranno sulla massa di biancheria e calzatura, 

* ivi p. 283. . 

Sequestri ad istanza di creditori dei pensioni- 
sti. Le pensioni non possono esservi assoggettate, 
se pure il credito non abbia causa di pigione di 
casa , o di generi di vitto forniti , 3 maggio 1816, 
p. 284* — Questa misura vien estesa agli assegna- 
menti inseriti su i due ruoli provvisori nella te- 
soreria generale , che vengono accordati a titolo 
di sussidio in vista di circostanze particolari , 8 
giugno -1818, p. 317. , . ' . : . , 
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Sudditi benemeriti nati nel regno di Napoli , ed 
impiegati in Sicilia , o altrove per commcssionc spe- 
ciale , durante la occupazione militare. Nelle li- 
quidazioni delle loro pensioni , avran luogo le se- 
guenti eccezioni. 

i." Ciascun anno di servizio, sarà contato per 
due ; 

a.° Sarà presa per base della pensione il soldo 
di cui godono non ostante ebe non l’avessero go- 
duto pel corso di due anni, come è prescritto per 
gli altri impiegali. 

3 * u Se alcuno di essi goda di due soldi, saran 
presi cumulativamente per base nello stabilir la 
sua pensione , non ostante che vien prescritto di 
tenersi presente il solo soldo maggiore per gli altri 
impiegati in generale, 3 maggio 1816, p. 280, 
281 e 282. 

Vedove e pensioni vedovili. Han dritto ad una 
pensione eguale alla sesta parte del soldo del loro 
marito , purché sia morto dopo venti anni ed un 
giorno di servizio. Vien dispensata a questa con- 
dizione sol per quelle dei militari morti combat- 
tendo, 3 maggio 1816, p. 280. — Per ottenere le 
pensioni debbono esse sempre produrre la reale 
licenza di matrimonio, ivi . — Per liquidare le pen- 
sioni di quelle , i cui mariti saran morti in pen- 
sione di ritiro , si prenderà quel soldo stesso per 
base su cui fu liquidata la pensione del defunto, 
ivi. Se la vedova passerà a seconde nozze , o ces- 
serà di vivere , la sua pensione sarà distribuita a 
porzioni eguali fra tutti i suoi figliuoli maschi e 
femminei ai primi sino all’ età di diciotto anni, alle 
seconde durante lo stato nubile : e maritandosi sarà 
loro dal gran-libro pagala un’ annata della quota 
della pensione, di cui si troveranno godenti, oltre 
le date già maturale: e resterà estinta. Lo stesso 
sarà praticalo, se l’ impiegalo lascia dei figli, cui la 
madie sia premorta , ivi , p. 81. — Se l impiegato 
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cesserà di vivere , lasciando superstiti la seconda 
moglie e dei figli nati tanto dal primo, quanto dai 
secondo letto, la pensione spettante alla vedova , 
, sarà divisa in due parti eguali, di cui tina si ap- 
parterrà alla vedova , e l’altra metà sarà divisa in 
capita ai figli del primo e del secondo letto , fer- 
me restanti tutte le 'altre disposizioni contenute 
nel decreto de ’ 3 maggio 1816,27 giugno 1817, 
p. 695. — Ancorché una vedova del secondo letlo 
viva separatamente dai figli del di lei defunto ma- 
rito, avrà pure diritto alla metà della pensione , 
giusta l’ articolo i.° del citato decreto dei 27 giu- 
gno 1817, 3 i agosto 1818 , p. 166. — - V. Pen- 
sionisti e Servizio militare. 

PENSIONISTI dello Stato. Non perdono il diritto di 
.(. farsi inscrivere sul gran-libro, e di essere pagati 
delle rispettive pensioni , coloro , che son dete- 
nuti per cause civili. Lo perdono , se , detenuti 
per cause criminali , vengono condannati, 18 ago- 
sto 1817 , p. 127. — V. Pensioni. "ì> . 

PERIODO del 5 luglio 1820, al a 3 di marzo 1821. 
Quanto in questo spazio di tempo si è- fatto, es- 
sendo un risultato degli avvenimenti politici del 
due di luglio 1820 , viene annullato , 6 aprile 
1821 , p. 33 . — V. Atti di governo. 

PESCARA ( Forte di ). Vi si destina un cappellano, 
3 settembre i8a6 , p. i^ 5 . V. Forti e piazze da 
guerra. i *. » 

PIAZZE da guerra , forti e castelli '. Se ne stabilisce 
il sistema , la classificazione e gli stati maggiori, 
i 4 dicembre 18 15, p. 5 89. —I forti di S. Aspa- 

1 , sia e S. Alessio in Sicilia , sono dichiarati piazze 
di quarta classe , i 4 dicembre 18 1 5 , p. 58 q — Si 
prescrive 1’ aggiugnimento di altri individui agli 
stati maggiori delle piazze di Napoli e Sicilia , 22 
febbraio 1816, p. 1 49- — U comando delle piazze 
di quinta classe si affida ai capitani , 6 marzo 1818, 
p. 1 — — Il soldo dei capitani aiutanti maggiori 
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«Ielle piazze di seconda classe vien fissato a ducali 
trenta per mese , 6 gennaio 1819 , p. 57. — Il 
forte di Pescara , avrà un cappellano per pianta, 
3 settembre 1827, p. i 45 . — Ripristinazione di 
nn cappellano nel forte di Civitella del Tronto, 
3 marzo 1828 , p. 4 - 5 • — È vietato di costruirsi 
«Ielle .opere alla stabilita distanza dalle piazze da 
guerra , 6 giugno 1882 , p. 190. — Le piazze 
d’ armi e de» forti di ambo i reali domini ven- 
gono divise in quattro classi , 21 giugno »833 , 
p. 2fr8. — Il forte di Viesti verrà conservato come 
batteria; similmente quello di Otranto: e le piazze 
• di Peggio , di Taormina , di Brucola , di IVIazzara 
e di 5 . Alessio sono aboliti , ivi , p. % 5 g. — I co- 
mandi delle piazze di prima classe saranno affi- 
liati ai generali, quelli di seconda classe ai colon- 
nelli , quelli di terza classe ad uffiziali superiori e 
cjuelli di quarta classe aicapitani, ivi, p.260. — Per le 
altre cariche di ciascuna piazza, e pei gradi de’quali 
dovranno essere rivestili i militari da esercitarle, 
si starà a quanto trovasi fissato colle tariffe in vi- 
gore e con particolari Sovrane determinazioni , 
ivi. Tutti gli uffiziali impiegati nelle piazze, com- 
presi i generali , godranno gli averi attribuiti dalle 
tariffe alla seconda classe del proprio grado , ec- 
cetto i capitani di chiavi delle piazze di terza e 
quarta classe , ed i cappellani , 1 quali continue- 
ranno ad essere trattati a norma delle tariffe vi- 
genti. Pei governatori militari poi delie piazze di 
Capila e Gaeta , la indennità di spese di ufficio, 
contemplata con decreto del dì 3 o di dicembre i 83 o 
vien fissata a ducati quaranta al mese. I militari 
impiegati nelle piazze abolite col presente decreto, 
continueranno ad essere pagati «lei rispettivi at- 
tuali averi fino a che non avranno altra destina- 
zione , figurando tra gl’ isolati delle provincie o 
valli ove trovatisi , ivi. 

PIAZZE di armi. Vengono dichiarate di quarta classe 
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i comuni di Aversa , Torre dell’ Annunziata c Sol- 
mone , a5 ottobre 1817;, p. 3o8. 

PILOTI. Pianta organica di essi , 7 ottobre 1823 , 

. j>. i35. — V. Marina reale. 

PILOTI j oratici V. Marina reale. 

PIONIERI ( Corpo di ). Dal reggimento dei zappatori 
vien formata la brigata dei pionieri e pontonieri, 
a3 settembre 1816 , p. a35. — ■> Sua organizzazio- 
ne , ivi. Altra organizzazione di questo corpo, il 
quale si compone dalle compagnie dei pionieri , 
zappatori minatori e pontonieri, 20 luglio j 8 i<), 
p. 3o. — Tariffa degli averi spettanti agl’indivi- 
dui di esso , ivi, p. 37, 38 e 3p. ■ — V. Genio. ~ 
Composizione del battaglione dei pionieri, 21 giu- 
gno i833 , p. 237. — Rimane abrogala la nota 
apposta alla novella tariffa per l’ assegno di man- 
tenimento , di pagarsi cioè grana 35 al mese al- 
lorché gl’ individui del detto battaglione sono ad- 
detti ai lavori ; e quindi si dovrà in ogni tempo 
corrispondere loro 1’ assegno mensuale di grana 
quaranta , tanto se siano addetti ai lavori , quanto 
se non lo siano , 21 giugno 1 833 , p. 267. — Al- 
lorché eseguono lavori di terra, e sono addetti a tra- 
sporto , o cavamento di terra , non dovranno ri- 
cevere giornata di lavoro , la quale sarà corrispo- 
sta loro come ai soldati di qualunque arma requi- 
siti dal genio , in grana dieci al giorno, nei casi 
solamente iu cui souo occupati ai lavori produt- 
tivi di arte , come di fabbricatori , ferran , fale- 
gnami , scalpellini , ec , ec, ivi. — Il detto bat- 
taglione dovrà essere addetto ad istruirsi nei la- 
vori del genio di campagna , da eseguirsi sotto la 
direzione del direttore generale dei corpi facoltà- 
t tivi , ivi . — I primi sergenti dei battaglioni pio- 
nieri e zappatori minatori concorreranno promi- 
scuamente per do ascenso ad aiutante nei battaglio- 
ni medesimi , 6 marzo i834, p. t)5. • « : 

PIONIERI e cacciatori reali. Formazione di due 1 coiti- 
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pngnie di pionieri , e due di cacciatori a Cavallo , 
22 agosto 1 8 1 5 , p. 192. — Disposizioni relative al- 
1’ organizzazione delle loro compagnie , ao settem- 
bre 1 8 1 5 , p. 3 1 8. — Si fìssa il grado di nomina 
pei loro utfiziali , a6 ottobre i8i5, p. 4 ^ 4 * — 
Si prescrive il destino per quelli divenuti colpe- 
voli di diserzione , e che fossero stati ammessi vo- 
lontariamente e senza obbligo di servire per un 
tempo determinato, 1 4 giugno 1816, p. 366 . — 
Si aggiugne alla pianta organica la carica di ve- 
terinario , i 4 aprile 1829, p. 102. — V. Corpo dei 
pionieri e cacciatori reali a cavallo. 

POLIZIA ( Compagnia di ). V. Compagnia di polizia 
del reai palazzo. 

POLVERI e salnitri ( Amministrazione delle ). Si fis- 
sano i prezzi delle polveri e nitri, 29 giugno i8i5, 
p. 35 . — Modificazioni alla sua legge organica , 
i 3 luglio 1 8 1 5 , p. 4 o. — Disposizioni relative ai 
suoi commessarl, 24 agosto i 8 i 5 , p. 220. — Vien 
messa sotto la dipendenza del ministero delle fi- 
nanze , io dicembre 1817, p. 4ai. Vien soppressa 
ed i suoi rami faran parte dcH’amministrazione dei 
dazi indiretti , 5 aprile 1819, p. 270 

POMPIERI ( Compagnie di ). Viene abolita , ed il ser- 
vizio si addossa alle compagnie di artiglieria arte- 
fici , 9 novembre 18 1 5 , p. 472. 

PONZA ( Isola di ). Si forma una compagnia di do- 
tazione pel buon ordine dell'isola e per la custo- 
dia del bagno dei servi di pena, 7 luglio 1821, 

Pag- 49 - 

PORT^ "• ' ' • ' J ' -- 


PORTI e navigazione di conimercio. V. Marina reale. 
POSTA. Se ne accorda la franchigia per la corrispon- 
denza tra P ispettore di gendarmeria ed i suoi di- 
pendenti ? 3 o agosto 1827, p. 1 1 3 . 

POSTI telegrafici. V. Marina reale. 

POSTO telegrafico di Cinisi. Vien stabilita una com- 
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messione militare per giudicare gli attentati in esso 
avvenuti , n giugno i8iq, p. 395. 

POZZALLO ( Forte di ). Vien dichiarato piazza di 
quinta classe, 3 o aprile 1818, p. ig 5 . 

PRECEDENZA. Se ne fissa l’ ordine nelle pubbliche 
cerimonie, 18 maggio 1819, p. 35 . V. Cerimonie 
pubbliche. 

PREDE marittime. La giurisdizione giudiziaria sul loro 
contenzioso vien stabilita in doppio grado. Il primo 
grado lo formeranno le commessioni di prima istan- 
za, che si riuniscono nei distretti di marina, in occa- 
sione di prede o naufragio. Esse saranno composte 
da un presidente , che sarà l’uffiziale di marina 
che comanda il distretto o dal comandante del cir- 
condario •, da due giudici , che saranno, il primo 
uffiziale dell’amministrazione di marina del porto 
o rada , in cui la preda o il naufragio sia avve- 
nuto, ed in sua mancanza da quello del porto o 
rada più vicina e dal capitano del porto , ed in 
sua vece dal sindaco marittimo. Le funzioni del 
pubblico ministero saranno esercitate presso le com- 
messioni del giudice di circondario del luògo. Nel 
distretto della marina di Napoli la commessione di 
prima istanza sarà formata da un capitano di va- 
scello , presidente , dal capitano del porto e dal più 
antico commessario di marina. Le funzioni di pub- 
blica ministero sono affidate ad un sostituto al regio 
procuratore presso il tribunale civile di Napoli. 

Il secondo grado lo formerà il consiglio delle prede 
marittime, residente in Napoli , il quale è composto 
da un presidente togato, da sei giudici, che saranno 
un consigliere della gran Corte de’ conti, un giudice 
della gran Corte civile di Napoli, un capitano di va- 
scello , un consigliere della intendenza di Napoli, 
uno dei componenti del corpo di città di Napoli, 
ed un commessario di marina 5 da un regio pro- 
curator generale che sarà uno dei sostituti del pro- 
curatore generale della gran Corte civile , e da un 
\ol. 1. - i3 
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segretario, a settembre 1817, p. iy 3 . — Gratifica- 
zioni, soldi, ec,iW, p. 173. — Le funzioni di 
segretario presso le commessioni di prima istanza 

> stabilite come sopra, saranno esercitate nel distretto 
della marina di Napoli da uno dei vice-cancellieri 
presso il tribunale civile 5 negli altri distretti , dal 
cancelliere del giudice del circondario nel quale 
si riunirà la commessione , o da colui che ne fa 
le veci , i 5 , gennaio 1818, p. 37. — Si determina 
la gratificazione annessa alfa carica d* presidente 
del Consiglio delle prede marittime, 7 marzo 1820, 

PRE^IIIsÌlN ZE. V. Atti di governo. 

PRESIDENTE del Consiglio dei ministri. È destinato, 
, durante 1 ’ assenza di S. JVL a presedere il Con- 
siglio ordinario di Stato, 8 novembre i 832 , p.192. 

PREST , lumi e fuoco. Assegnamento di essi ai sotto- 
uffiziali e solcati , 17 gennaio 18 18 , p. 4 o. — V. 
Truppa. 

PRESIDIAR! e loro custodi. Legge chè ne approva 
lo statuto penale, 29 maggio 1826, p. 270.— 
Sono sótto la dipendenza della guerra, 2 giugno 
l 833 , p. i 45 . — Regolamento sul comando, ser- 
vizio , polizia , custodia ed amministrazione dei 
presidiar! in Sicilia, ivi , p. i 49 - — Non possono 
impiegarsi in servizio di locali o di stabdimenti 
militari senza un ordine espresso dei ministro della 
guerra , ivi , p. i5i. — Vengono con preferenza 
impiegati per assistere i cholerici , 24 dicembre 
i 836 , p. 102. 

PRIGIONI militari. Regolamento generale pel servizio 
di esse, 8 febbraio 1822 , p. 33 . — Si modifica il 
regolamento enunciato, i.° agosto 1822, p. 45 .— 
Regolamento per lo scambievole rimborso delle 
somme anticipate dai due rami della guerra , e 
dell 1 interno per lo servizio delle prigioni, 22 ago- 
sto 1825 , p- 104. 

PRIMO seguito della reai marina V. Marina reale. 
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PRINCIPE di Salerno. Vien nominato Comandante ge- 
nerale della guardia d’ interna sicurezza di Napo- 
li , 19 settembre i 833 , p. 207. 

PRINCIPE di Scaletta. Vien nominato Luogotenente 
generale in Sicilia , 29 luglio 1820 , p. 162* — 
Idem ministro della guerra e marina , 5 giugno 
1822 , p. 317. — Vien sostituito nel detto mini- 
stero dal tenente generale Fardella , i 3 luglio 
i 83 o (1). 

PRINCIPI reali. Nomina di S. A. R. Il Principe di 
Capua a Comandante generale della reai marina , 
17 ottobre i 83 o , p. 106. — Lo stesso reai Prin- 
cipe è nominato Vice-ammiraglio della detta reai 
marina, 17 ottobre i 83 o , p. 107. — Nomina di 
S. A. R. Il Conte di Siracusa a Luogotenente ge- 
nerale di S. M. ne’ reali domini di là del Faro, 
8 novembre i 83 o , p. 147. — Onore dell’ uni- 
forme di maresciallo di campo accordato al lodato 
reai Principe, i 3 novembre i 83 o, p. i 55 . — Il 
Conte di Lecce , è nominato Capitano del corpo 
dei Lancieri reai Principe Ferdinando ed aiutante 
reale , 12 novembre i 83 o, p. i 5 i. — II Conte di 
Aquila , vien nominato guardia marina , 21 mag- 
gio i 83 i , 187. 

PROCESSI verbali. Quelli compilati dalla gendarme- 
ria sono esenti dal bollo, ed in alcuni giudizi ten- 
gono luogo di primo interrogatorio , 3 i agosto 
1827, p. 120. 

PROCLAMAZIONE del Re. Viene assicurata in essa 
la libertà individuale ; inviolabili c sacre le pro- 
prietà; le imposizioni decretate secondo le leggi; 
il debito pubblico garentito ; le pensioni , i gra- 
di e gli onori militari conservati , del pari che 
la novella e vecchia nobiltà ; si dichiara ognu- 


V 

(1) Questo decreto non si rinviene nella collezione delle leggi c 
decreti reali. 
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no ammissibile all* impiego ; si accorda estesa am- 
nistìa , 20 maggio 1 8 1 5 , p. i. V. Atti Sovrani 
e Costituzione. — Altra proclamazione di S. M. 
il RE FERDINANDO II. ai popoli del suo re- 
gno , 8 novembre i 83 o , p. 1 43 . 

PROMOZIONI. Disposizioni per la percezione del 
soldo nelle provviste e promozioni ad impieghi 
militari , 5 dicembre , 1825 , p. 3 17. 

PROROGHE. Vien prorogato il termine stabilito per 
la durata delle commessioni militari , 25 settem- 
bre 1828, p. xi8. 

PROTOCOLLO. Vien stabilito che per gl* incarichi 
dei due protocolli de’rami di guerra e marina, 
sieno pagati soli ducati trenta al mese, 16 agosto 
i 83 o, p. i 3 a. , - 

PROVINCIE del regno. Quelle al di (juà del Faro 
sono divise in sei divisioni militari , e ad ogni 
divisione si assegna una brigata d’ infanteria , 

19 settembre j8iò , p. 226. V. Divisìoni militari. 

PROVVEDITORE generale dei viveri della reai ma- 
rina. Regolamento per la bonifica delle razioni 
che dal detto provveditore generale si sommini- 
strano a designati individui , 2 maggio i 83 o , 
p. i 3 o. 

PROVVISTA d’ impieghi vacanti. V. Impieghi. 

Q 

QUARTIERI e scuderie. V. Riscii.no ed illuminazione. 

QUARTIERMASTRI. Le nomine di essi debbono es- 
sere approvate soltanto dal Comandante in capo, 
essendo commessioni e non ascensi , 8 febbraio 
1817 » P* a° 4 - — In mancanza di tenenti idonei, 
' possono essere designati a tal posto i sotto-tenenti, 

20 settembre 1817 , p. 197. 
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RANGO ed onorificenze. Gl’impiegati delle tesorerie 
generali di Napoli e Sicilia non avranno più 
dritto a rango e ad onorificenze militari , 1 5 gen- 
naio i 833 , p. ii. 

RAZIONE ai detenuti ed ai rilegati. V. Detenuti e 
Rilegati. 

RAZIONI di foraggio. Si stabiliscono quelle da cor- 
rispondersi al capo ed al sotto-capo dello stato 
maggiore dell’esercito, 3 gennaio i83i , p. i. 

RAZION I risparmiate nel corso del viaggio dagli equi- 
paggi dei legni da guerra. Disposizioni per dis- 
barcarle in franchigia, 3 o dicembre 1827, p. 36 o. 

REATI.- Per quei in materia sanitaria procederanno 
i consigli di guerra di guarnigione da elevarsi 
in commessioni militari, 3 o dicembre i 83 i,p.i 95 . 

REATI commessi in servizio dai gendarmi o da altri 
militari. Sono dichiarati di competenza della com- 
messione militare dipendente dal ministero di Stato 
di grazia e giustizia, 29 marzo 1826, p. i 32 . — > 
Sulla intelligenza del decreto relativo allo indi- 
cato oggetto, 21 giugno 1826, p. 337. — Pro- 
cederà per essi il consiglio di guerra competente 
al grado dei militali incolpati , 8 agosto 1826, 


p. 84 . 

RECLUTAMENTO 


dell’ armata. Legge che ne pre- 
scrive il metodo, 6 marzo 1818, p. i 58 . — Si 
approva un regolamento relativo alla reclutazio- 
ne volontaria , 9 novembre 1818, p. 3 ai. — 
V. Leva. Ne vengono esclusi i referentarì presso 
il Supremo Consiglio di cancelleria , 27 maggio 
1819, p. 373. — Altro decreto relativo al reclu- 
tamento pei corpi nazionali dell’ armata , 19 mar- 
zo i 834 , p- 106. — Modo di recitazione , iviy 

6 107. — Durata del servizio militare , ivi. — 
istribuzioue dei contingenti della leva , ivi , p. 
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108. — Qual debba considerarsi essere il domi- 
cilio degli uomini soggetti alla leva ; età, classi- 
ficazione , statura mestiere per le diverse ar- 
mi , ivi , p. in. — Eccezioni ed esclusioni , p. 

11 5 . — Operazioni da farsi nei comuni, ivi , 
p. 122. — Spedizioni delle quote dei comuni al 
proprio consiglio di leva, ivi , p. 129. — Cam- 
bi ed altri modi di sostituzione , ivi , p. i 3 o. — 
Refrattari , ivi , p. i 3 i. — Consigli e depositi di 
leva ed operazioni da farsi presso di essi, ivi, p. 
i 33 . — Spedizione delle reclute dai depositi provin- 
ciali di leva alla loro destinazione, ivi, p. i 3 o. — Vi- 
sita delle reclute al loro arrivo al Corpo, ivi , 
p. i 38 . — Delle reclute che volontariamente si 
rendono inabili al servizio nell’ armata , ivi. — 
Malattie e vizi di conformazione che escludono 
dal servizio militare, ivi, p. i/{o. 

RECLUTE. Si approva un regolamento circa la de- 
stinazione e partenza di esse pel corrente anno, 

12 febbraio 1819, p. n 5 . V. Consiglio di rc- 
clutazione ed Intendenti. — Si permette alle re- 
clute ammesse nella gendarmeria di poter pre- 
sentare de’ càmbi , 2 maggio i 83 o, p. i 36 . 

REFRATTARI. Parere del Consiglio di Cancelleria 
sulle pene da applicarsi ai refrattari al servizio mi- 
litare , onde non cadano sugl’innocenti quelle 
dovute al fatto altrui , io novembre 1817 , p. 
337. V. Leva e Reclutamento. 

REGALIE. Divieto agl’ impiegati delle regie ammi- 
nistrazioni di poterne, sotto severe pene, accet- 
tare dai particolari che vi assistono per lo disbrigo 
degli affari , 4 ottobre i 832 , p. i4$. 

REGGENZA del regno. Viene , durante 1 ’ assenza del 
Re , affidata a S. A. R. il Duca di Calabria , 24 
settembre 1829 , p. 8g. 

REGGIMENTI della guai dia , della linea e dei ve- 
terani. — Si prescrivono nuove disposizioni cir- 
ca l’organizzazione di essi, 9 dicembre 1819, 


( *99 5 

p; 662.' V. Guardia. — Infanteria e Veterani., 
REGGIMENTI Siciliani . V, ■ Infanteria di linea. 
REGGIMENTI Svizzeri. V. Infanteria di linea. \ 
REGIA militare. È abolita. Le sue funzioni vengo- 
no esercitate dalla sopraintendenza di viveri e fo- 
raggi , 24 agosto l 8 l 5 , p. 219* V. SoPRAtNTEN- 
denza, e Viveri e foraggi. " 

REGOLAMENTI francesi. Vengono sostituiti ad al- 
tri , 17 luglio 1820, p. 102. ' .. 

REI di Stato . Amnistia accordata in favore dei con- 
dannati per la così detta causa di Monteforte , 3 o 
maggio i83i , p. 191. . „ 

RESCRITTI reali e corrispondenza ministeriale. Sono 
autorizzati i corpi giudiziari ed amministrativi 
di poter esporre per mezzo di osservazioni le di 
loro rimostranze sulle disposizioni nei reali re- 
scritti contenute, die si spediranno ai medesimi; 
non che sulle decisioni diffinitive delle lettere di 
officio dei ministeri , o di altri ordini , che emana* 
no da essi, direttamente , 24 marzo 1817, p. 391 e 
292, — Si prescrive la loro forma.— Idcm^. 2 C) 4 » — 
V. Trattamenti nella corrispondenza officiale. 
REVISORI di armi. V. Artiglieria. 

RIDUZIONE di pena. V. Condannati; . . 
RILEGATI. Regolamento circa la loro spedizione , 
trattamento e disciplina nelle isole, e circa la loro 
liberazione , 22 novembre 1825, p. 288. — • Di* 
sposizioni particolari per gli ecclesiastici , 1V1, p. 
295. -r- Pene disciplinari, ivi , p. 297* — Som- 
ministrazione e bonifica delle razioni di passag- 
gio dà darsi a- quei che per. misura di giusti- 
zia sono imbarcati sopra legni della reai marina, 
per essere condotti ai loro rispettivi destini , 2 
maggio i 83 o, p. 129. 

RILEGAZIONE , reclusione e pena dei feMJ tX- 
minuzione di questa pena pel fausta avvenimento, 
della nascita del Duca di Calabria , 16 gennaio 
1886, p. i 5 . \ / 
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RIMONTA ( commessione di ). Vien nominata per 
provvedersi ai bisogni della cavalleria, i5 feb- 
braio 1816 , p. 157. 

RISCALDO ed illuminazione nei quartieri e scuderie. 
Sono a carico dei corpi, i.° febbraio 1816, p. 

11 5. ~ V. Ordinanza delT amministrazione mi- 
litare. 

RITENUTE sui soldi. Sistema come praticarsi, 3i 
limbo 1822., p. 37. 

RITENUTE del dieci per cento. Continuerà a praticarsi 
dall anno 1827 in poi , e sarà uno dei mezzi di ri- 
sorsa ordinaria della tesoreria generale , 28 mag- 
gio 1826,' p, 261. — Novella ritenuta sui soldi e 
sulle pensioni, 11 gennaio i83i , p. 11. 

RITENUTE graduali sui soldi. La sua rivocazione 
è una delle grazie da S. M. accordata ad occa- 
sione del fausto avvenimento della nasoita del Du- 

RIVKTF CALABRI /- !| I - 6 / n " aÌO D l8 ? 6 > P‘ «»• 

mensuau deijbrzati . Regolamento analogo, 

22 giugno 1826, p. 344. b 

RONDIERI comunali. V. Sicilia. 

RUOLO provvisorio. Si stabilisce per farne delle as- 
segnazioni temporanee agli antichi impiegati di 
diverse classi fino a che non sian chiamati ad 
impieghi , 27 giugno i8i5 , p. 28. 

RUFFO (principe D. Alvaro). E’ nominato mini- 
stro di Stato, e presederà il Consiglio di Stato in 
assenza di S. M. e di S. A. R. il Duca di Ca- 
labria, non che il Consiglio dei ministri, 5 lu- 
glio 1822 , p. 3 14. Gli è affidato il ministero 
degli affari esteri , to giugno 1822 , p. 325. 


SALASSATORI destinati presso gli ospedali militari. 
V. Marina reale. 

SALUTE pubblica. Si ordina la osservanza per gli 
anni i8i5e 1816 delle prescrizioni del decreto 
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del 29 luglio i 833 , onde allontanare ogni con- 
tagio e preservarne la pubblica salute , estenden- 
dosi la competenza delle commessioni militari a 
dei casi di oggetto sanitario, 18 agosto i 8 i 5 , 
p. 184, e 9 gennaio 1816, p. io. — Nomina di 
vari commessarl nelle provincie del regno per la 
conservazione della pubblica salute, 5 agosto i 83 i , 
p. 14. — Pene contro i violatori delle leggi sa- 
nitarie, ivi, p. i 5 . V. Cordone sanitario . < 

SS. APOSTOLI (locale di). V. Monastero de SS. 
Apostoli. 

S. GIACOMO ( edificio in Napoli ). Si stabilisce di 
passarvi la reai segreteria di marina , 22 novem- 
bre 1822 , p. 570. — Si fissa la distribuzione per 
le reali segreterie e ministeri di Stato, i 5 novem- 
bre 1825, p. 273. 

S. STEFANO ( isola di ). Il bagno dei condannati 
ai ferri quivi stabilito, vien dichiarato di prima 
classe ; e si prescrive che oltre del comandante, 
debbono esservi due cappellani , un chirurgo cd 
un praticante, 24 ottobre 1817, p. 3o8. V. Ma- 
rina reale. 

' SARNO ( canale di ) V. Canale di Sarno. 

SCIOGLIMENTO delle armate di terra e di mare, 
29 luglio 1822, p. 16. 

SCUOLA di applicazione. Vien stabilita nella piaz- 
za di Capua per 1 ’ artiglieria e pel genio , i 3 
giugno 1816, p. 348 . — Personale di essa , ivi.— 
Materiale , p. 35 i. — Ammissione degli alunni, 
p. 352 . — Lezioni , studi , travagli ea esercizi , 

L 356 . — Polizia ed amministrazione, p. 354 - — 
ime ed uscita dalla scuola , p. 354 * — Spese 
del pex-sonale e del materiale , p. 358 . 
SCUOLA di marte. Vien trasferita da A versa nel lo- 
cale della Solitaria in Napoli, 17 aprile i 8 i 5 , 
p. 128. — Idem nel suppresso monastero di Santa 
Maria degli Angioli a Pizzof'alconc , 7 settembre 
i 8 i 5 , p. 276. — Sua abolizione, 11 gennaio 
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1816, p. 65 . V. Battaglione degli allievi mili- 
tari- — Accademia militare. — Collegio militare . — 
Educazione militare e Scuole militari. 

SCUOLE nautiche. V. Marina reale e Sicilia. 

SCUOLA veterinaria. V. Convitto annesso alla scuo- 
la veterinaria , ed Istruzione veterinaria. 

SCUOLE militari. Instituzioni ed organizzazione di 
esse, per formare buoni sotto-umziali , che in 
seguito possono divenire uiEziali, i.° gennaio 
1819 , p. 26. — Analogo regolamento , \ gen- 
naio 1819, p. 5 o. — Abolizione della seconda scuo- 
la, destino di quelli che vi appartengono e de- 
nominazione della prima scuola in Napoli , 3 o 
dicembre i 83 o , p. 190. , 

SEGNALATORI telegrafi, ci. V. Marina reale. 

SEGRETERIA di guerra e Supremo comando. Loro 
organizzazione, 18 dicembre 1816, supplimenlo , 

{ >.21 — Si approvano le istruzioni riguardanti 
e autorità dipendenti dal Comando supremo del- 
l’armata, 28 dicembre 181 6 , supplimenlo, p.i 85 . — • 
Provvisorio assegnamento per le spese di ufficio, 
8 marzo 1817, p. 268. — V. Segreterie c ministeri 
di Stato. 

SEGRETERIE e ministeri di Stato. Vengono orga- 
nizzate in otto generali dipartimenti, cioè Affari 
esteri , Grazia e giustizia , Affari ecclesiastici , Fi- 
nanze , Affari interni , Guerra e marina , Mini- 
stero presso il luogotenente generale in Sicilia e 
Cancelleria generale del regno, 10 gennaio 1817, 
p. 6. — Ogni segreteria vien divisa in ripartimenti 
ed in carichi. Gl’ impiegati che vi sono addetti 
sono ripartiti e prendono il nome di uffizioli di 
ripartimenti , di carico e di semplici uffiziali di 
i,“ 2,* e 3 ," classe, iVz, p. 8. — Loro soldi, cioè: agli 
uffiziali di ripartimento , annui ducati mille quat- 
trocento quaranta ; a quei di carico, mille ottanta, 
o novecento sessanta 5 a quei di pròna classe an- 
nui ducati seicento , o cinquecento quaranta j a 
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quei di seconda classe, annui ducati quattrocenlol- 
tanla, o qnattrocentovenli ; a quei di terza classe 
annui ducati trecento, o dugento quaranta; ai so- 
prannumerari annui ducati centottanta, ivi, p.9. — 
Regolamento pei distintivi di onore degli ufiiziali 
enunciati , 3 dicembre 1817, p. 377. — Vengono 
indistintamente ammessi al bacio della mano di 
S. M.; e quelli soli di ripartimento, alle feste di cor- 
te, ivi, p. 379. — Si prescrive la regola uniforme 
sull' andamento degli affari ad essi appartenenti, N 
e sul sistema da serbarsi per l’applicazione della 
forma delle leggi e decreti , e di ogni altra so- 
vrana decisione , marzo 1817, p. 289. — Piano 
di organizzazione ed attribuzioni di diverse reali 
segreterie e ministeri di Stato , 2 aprile 1817 , 
p. 4 { 5 , e 2 maggio 1817, p. 53 o. — V. Mini- 
steri e segreterie di Stato c Rescritti reali. 

SEGRETARI ministri di Stato. Rango tra loro secondo 
l’ anzianità ; quelli rivestiti della dignità di con- 
siglieri di Stato avranno sempre la precedenza su 
gli altri , io gennaio 1817 , p. 7. — Verrà loro 
dato il trattamento di Eccellenza , 24 marzo 1817 , 
p. 296. — V. Ministri segretari di Stato, e Trat- 
tamenti nella corrispondenza officiale. 

SEGRETARIO particolare di S. M. Riunisce agli ob- 
blighi di sua carica , le attribuzioni e i doveri di 
segretario del consiglio di Stato, 11 gennaio i 83 i, 
p. 21. — Gode gli onori e le prerogative di di- 
rettore di reai segreteria e ministero di Stato , ivi. 

SERVI di pena. Vengono condonale le pene a coloro, 
che in maggio i8i5 , si trovavano espiandole nel 
bagno di Gaeta , 22 agosto 1820, p. 227. — V. 
Bagni dei servi di pena e Sicilia. Vengono ado- 
perati per la esecuzione dei lavori del genio nella 

piazza di Gaeta , 26 dicembre 1827 , p. 278 

Stabilimento degli oggetti di dotazione e deposito 
dei bagni de’servi di pena, 18 agosto i 83 i, p.42. — 
Punizione dei delitti commessi dai condannali al- 
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l’ergastolo in S. Stefano , 6 agosto i 83 a, p. 58 . — 
Procedimento per la punizione dei misfatti com- 
messi dai couaannati nell’ergastolo suddetto, ai 
maggio i 833 , p. 117. 

SERV IZlO amministrativo dei forzati. V. Marina reale. 

SERVIZIO militare. Disposizioni per congedi e chia- 
mata al servizio militare , a4 dicembre 1816 , 
p. 527. — Anni di servizio attivo per quei che 
si arrotano nell’esercito , 5 luglio 1817, p. 12.— - 
Si provvede circa i sotto-uffiziali e soldati , che 
dopo aver compiuto il servizio , s’ impegnano a 

, continuarlo, 6 marzo 1818 , p.. 1 55 . — Come cal- 
colarsi gli anni di servizio per alcune classi di mi- 
litari nello stabilimeuto delie pensioni di ritiro , 
avendosi riguardo a qualche interruzione nei loro 
servigi, 28 luglio 1818 , p. 3 o. — V. Pensioni. 
Vengono esentati dal servizio militare gl’ individui 
registrali ne’ ruoli dell’ ascrizione marittima egual- 
mente che gli abitanti delle isole di Procida, Ischia, 
Capri , Ponza , Ventotene e S. Stefano, a luglio 
1819, p. i. — Si sciolgono dall’ obbligo di ser- 
vire quegl’ individui che lian fatto parte della le- 
va del 18 1 3 , e si richiamano all’ esercito per sei 
mesi coloro che nel i 8 i 5 , si ritirarono in seno 
delle loro famiglie , 9 settembre 1820, p. 286. — 
Si richiamano al servizio, coll’istesso grado, i sotto- 
ufQziali congedati, Idem , p. 38 i. — Disposizioni 
riguardanti 1’ aumento degli anni di servizio in 
favore di quei militari, che han fatto delle cam- 
pagne durante la occupazione militare , 1 1 settem- 
bre 1820, p. 289. V. Leva — Reclutazwne. 

SERVIZIO amministrativo. Sua composizione, io gen- 
naio i 83 a , p. 14. 

SERVIZIO prestato dai comandanti , medici , chirurgi 
cd impiegati negli ospedali militari ckolerici. Vien 
compensato straordinariamente con aumento di sol- 
do , e col tempo del prestato servizio del doppio , 
14 dicembre i 836 , p. 101. 
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SERVIZIO sanitario. — Regolamento pel servizio sa- 
nitario in modo uniforme pei diversi rami di terra, - 
. 16 settembre i83i, p. 72. — V. Ospedali militari. 

SETTE e settari. Vien proscritta ogni specie di setta, 

8 agosto 1816, p. 112. — Si punisce col bando 
il delitto di trasgressione secondo i rispettivi era- 
di , 1V1, p. 1 13 . — In quali pene incorrono coloro 
che avranno conceduto nelle loro abitazioni , o in 
altro sito P uso per le riunioni settarie , ivi. — 

, In quali pene incorre colui , che conserverà em- 
blemi , carte , libri o altri distintivi di essa, ivi. — 
Le corti speciali prenderanno conoscenza di tali 
reati , ivi. — Si richiama in vigore la legge pre- 
cedente , 28 marzo 1821 , p. 9. — Vengono ema- 
nate altre disposizioni a ciò relative , 7 maggio 
1821, p. 56 . — Nuova legge che definisce ciò che 
debba intendersi per associazioni illecite , e che 
determina la punizione dei loro componenti , 28 
settembre 1822, p. 127. — Avrà vigore anche nei 
domini al di là del faro, 7 ottobre 1822, p. 169. — 
V. Atti di governo. 

SICILIA. 

Amministrazione e ramo militare. Si fissa P epoca 
per la osservanza del regolamento dell’ ammini- 
strazione militare, io gennaio 1817, p. 126. — 
Stabilimento di separate officine per regolare l’in- 
troito e l’esito appartenente al ramo militare, io 
marzo 1817, p. 317. — Regolamento ed istruzioni 
per le sue differenti officine , io marzo 1817 , 
p. 322 . — V. Viveri e foraggi. — Si approva un 
regolamento relativo alle officine del ramo milita- 
re , 3 o dicembre 1819, p. 742. 

Amnistìa. È accordata con alcune eccezioni di 
soggetti, e di delitti ai colpevoli degli avvenimenti 
politici del 1820, 7 ottobre 1822, p. 171. 

Bagni dei servi di pena. Riduzione della pena 
pe’ condannati a vita , 26 maggio 1825, p. i5i. — 
Dotazione di utensili, ferramenta, fanali ec. dei ba- 
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gni sistenti nella Sicilia, 18 dicembre 1 834 » P- 1 4 f?* 

Barche da pesca. Si esentano dall’ obbligo ili 
matricolarsi , dicembre, 1821 , supplimcnto , 
p. 409. 

Bastimenti. Per la estrazione dei generi indigeni 
della Sicilia vien prorogato il termine pel godi- 
mento del premio attribuito ai bastimenti di nuo- 
va costruzione , 12 giugno 1821 , supplimcnto , 
p. 347 , e 12 febbraio 1822, p. 116. — Vien pre- 
scritta la visita degli agenti doganali su i legni da 
guerra , io novembre 1822 , supplimento , p. 302 . 

Cittadella di Messina. Disposizione pei lavori 
del genio , che potrebbero eseguirvisi, 26 dicembre 
1827 , p. 3 o 5 , 

Comandante generale delle armi in Sicilia. Di- 
sposizioni per la referenda degli affari di guerra 
e marina a farsi a quel luogotenente generale , 
-4 gennaio 1 83 1 , p. 29. — V. Comandanti gene- 
ncrali delle armi. 

Corniti , algozzini e marinari di guardia. V. 
Luoghi penali della Sicilia. 

Commessali del Re. Vengono stabiliti in ciascu- 
na delle tre valli maggiori , e se ne determinano 
le attribuzioni , 29 novembre 1821, supplimento , 
p. 392. — -Analogo regolamento, ivi 3 p. 394. — 
Veglieranno contro' gli asportatori di armi, 4 di- 
cembre 1821 , supplimento , p. 397. — Si accor- 
da loro la somma di dugento once per ispese impre- 
vedute, 24 dicembre 1821 , supplimento , p. 4io. — 
Mettendo la forza pubblica in movimento , debbo- 
no renderne avvisato il Comandante generale delle 
armi, 22 febbraio 1822, p. 118. 

Commcs sioni militari , e corti ordinarie e straor- 
dinarie. Si stabilisce da quali de’ detti tribunali 
debbano essere trattati e decise le cause relative 
ai reati contemplati in anteriori decreti, 12 feb- 
braio 1822, p- n 4 - — La punizione de’reati pei 
quali han proceduto finora le corti marziali, che 
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rimangono abolite , diviene di attribuzione delle 
commessioni militari , 5 ottobre 1822 , p. i 63 . — 
Attesa 1 ’ abolizione del cordone sanitario terrestre 
nei domini oltre il Faro , il giudizio dei misfatti 
in materia di salute pubblica è attribuito ai con- 
sigli di guerra di guarnigione da elevarsi in com- 
messioni militari, 11 dicembre i 832 , p. a 4 2 * — ■ 
Sono abolite , attribuendosi ad altri tiibunali il 
procedimento per la punizione dei reati stati si- 
nora di lor competenza , 6 marzo , i 834 p: 92. — 
I consigli di guerra di guarnigione elevati in com- 
messioni militari procedono nei giudizi di misfatti 
sanitari , 22 agosto i 834 , p. 97. 

. Commessioni supreme e commessioni militavi. Lo- 
ro stabilimento e competenza , 24 maggio 1826, 
p. e seg. — Si estende la competenza delle 
indicate commessioni militari , Idem , p. 253 . — 
Si sospende per sei mesi 1 ’ obbligo di doversene 
sottoporre T emesse condanne alla sovrana intel- 
ligenza , 8 agosto 1826, p. 87. — Si estende ad 
altri reati la loro giurisdizione , 11 ottobre 1826, 
p. 229. 

Compagnie d’ armi. Se ne formano ventiquattro 
compagnie, delle quali una reale, e ventitré di- 
strettuali, 2i giugno 1 833 , p. 271. — Loro com- 

£ osizione e servizio da prestare , ivi , p. 272. — 
e tre compagnie d’armi delle valli maggiori , 

3 uelle cioè di Valdimazzara , Valdemone e Val- 
inoto sono abolite. Sono parimente aboliti i sol- 
dati straordinari attualmente assegnati a talune 
compagnie d’ armi , e si provvede alla sorte dei 
soldati superanti per effetto delle precedenti dispo- 
sizioni , ivi. — r I tre capitani d’ arme delle com- 

H nie suppresse , riceveranno due tersi del loro 
o attuale sugli avanzi della tesoreria generale 
di Sicilia sino a die non saranno provveduti d’im- 

f ieghi proporzionati ai loro servizi, ivi, p. 273. — 
capitani d’ armi poi ed i soldati che rimarranno 
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in servizio continueranno a godere gli averi che 
al presente percepiscono , ivi. — I soldati di cia- 
scuna compagnia distrettuale saran divisi in due 
classi , ivi. — Averi spettanti agl’ individui delle 
dette compagnie , ivi. — Si approva il regolamento 
per l' amministrazione delle compagnie d' armi , 
ivi. — Sono riorganizzate, 4 febbraio i834 ) p- 49* 
Compagnie di dotazione. Si determina la residen- 
za delle quattro compagnie di dotazione, 21 giugno 
i833, p. 257. 

Computazione indizionale. Viene abolita quella 
da settembre ad agosto , e si prescrive la osser- 
vanza dell’ era volgare nei pubblici atti e regi- 
stri , 11 novembre 1818, p. 345. — Si stabilisce 
che le pubbliche amministrazioni chiudano nella 
(ine di dicembre prossimo i registri regolati col 
computo addizionale, idem p. 349* 

Condannati. Si stabilisce un sistema uniforme 
e comune pel comando , sei-vizio , polizia , cu- 
stodia ed amministrazione dei condannati ai ferri 
nel presidio tanto nei domini di qua , quanto in 
quelli al di là del Faro, 22 giugno i833 , p. 
i45. — Disposizioni per la tenuta e per lo man- 
tenimento dei condannati nei luoghi penali della 
Sicilia , 2 giugno i833, p. i55. 

Consigli di guerra. Sino al nuovo codice mi- 
litare sono creati due consigli permanenti ed uno 
di revisione, 4 gennaio 1816, p. 9. 

Cordone Sanitario. Scioglimento del cordone 
sanitario terrestre sistente in Sicilia, ed aumento 
dei legni formanti la crociera per garantire quella 
parte del regno dal cholera morbus , i.° luglio 
i 832 , p. 21. — Stabilimento di un cordone sa- 
nitario terrestre e marittimo, 9 agosto i835, p.58. 

Corpo telegrafico. Il servi vio telegrafico di Si- 
cilia dipende dal segretario di Stato di marina , i3 
novembre 1 8 1 5 , p. 5oo. V. Marina reale. — Gra- 
tificazione giornaliera accordata a titolo d’indeu- 
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nità ai segnalatori telegrafici destinati a servire 
'nel posto nell 1 isola di Tremiti, 1 8 novembre 
1820 , p. 8/f. : - • 

Corti marziali . Loro stabilimento , 18 dicem- 
bre 1821 , supplimentOy p. 4 ° 4 * — Abolizione di 
esse , 3 ottobre 1822 , p. i 5 7. — • Sono surrogate 
dalle commessioni militari , 5 ottobre 1822 » 
p. i 63 ./ . 

Crociera per garantire la Sicila dal Cholera 
morbus . Vien formata dai legni della reai mari- 
na , da quelli della regia doganale e da quelli 
della regìa interessata, i.° luglio i 832, p. 21. 

Custodi dei luoghi penali della Sicilia. Orga- 
nizzazione degl’individui addetti alla custodia ed 
al servizio interno dei luoghi penali della Sicilia, 
io agosto i 834 ? p* 27. 

Divisioni militari . Vien formata la 7.» 8.® e 9.* 

; divisione militare, 25 dicembre 1817, p. fóo. 

Funzionari pubblici. Si dispone circa la lega- 
lità delle loro firme, 4 luglio’ 1817, p. .8. 

Fuorbando ( liste di ). Saran formate da una 
commissione stabilita in ciascuna delle sette valli 7 
22 agosto 1821 , supplimento , p 362. 

Girgenti (-porto di). L’amministrazione di 
esso viene affidata ad una deputazione , 18 no- 
vembre 1822, p. 254. 

Governo. Si ordina Ja istallazione di un go- 
verno provvisorio, 6 aprile 1821 , p. 3 i — Si 
forma il nuovo governo, 27 maggio 1821 , p. 
78. — - I tre dipartimenti sono riuniti sotto di un 
solo direttore , 5 giugno 1822, p. 321 . 7 

Gualtieri ( Duca di ). Gli si affida il portafo- 
glio degli affari di Sicilia , 5 giugno 1822 , 
pag. 323 . , 

Guardia d'interna sicurezza. Viene organiz- 
zata in Palermo sulle basi di quella per la città 
di Napoli , i 3 novembre i 833 , p. 3 o 5 . y 

Guardie campestri. La spesa per essi occor- 
Vol. I. • ,4 ‘ 
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renle nei domini oltre il faro , che orp gravita 
sullo stato discusso della guerra , passa a carico 
di quel dipartimento degli affari interni, a 3 mar- 
zo i 833 , p. 70. 

Guardie di onore. Se ne prescrive la organiz- 
zazione nei domini oltre il faro , 18 gennaio 
j 834 » p. ai- . ' . 

Impiegati sanitari. Si fissano i loro soldi , i.° 
gennaio 1820, p. 1. 

Invalidi ( Casa degl’). Si approva un regola- 
mento per lo stabilimento di quelle di Napoli e 
Sicilia , 28 febbraio i 8 a 3 , p. 79. 

Leva. Analoghe istruzioni circa il modo di 
eseguire il decreto de’ 28 febbraio di questo an- 
no sulla leva , 14 marzo 1823 , p. 181 e 193. 

Luoghi penali della Sicilia. V. Custodi dei 
luoghi penali della Sicilia. 

Luogotenente generale. Si dichiara che S.A.R. 
il Principe ereditario continui tal carica. Si dan- 
no provvisorie disposizioni per la corrisponden- 
za del Governo colle segreterie quivi esistenti, 
11 dicembre 1816, p. 41 5 . — Per 1 ’ assenza di 
S. A. R. le funzioni di luogotenente generale 
verranno esercitate dal ministero di Stato com- 
posto dal marchese Ferreri e dal duca di Gual- 
tieri, 16 ottobre 1818, p. 285. — Vien nomi- 
nato luogotenente generale il principe di Sca- 
letta , 29 luglio 1820, p. 162. — Idem il prin- 
cipe di Cutò , 27 marzo 1821 , p. 78. — Idem 
il principe di Campofranco , 24 giugno 1822, 
p. 337 - — Idem il marchese delle Favare , 16 
giugno 1824 , p. 346 . — Vien confirmalo per 
un altro biennio nella stessa carica , il detto mar- 
chese delle Favare , 18 maggio 1828 , p. 107. — 
Altra conferma sino a nuova sovrana risoluzio- 
ne , »4 maggio t 83 o , p. 147. — Nomina di 
S. A. R.. il Conte di Siracusa a luogotenente 
generale in quei reali domini , e destinazione del 
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marchese Nunziante ad esercitarne provvisoria- 
mente le funzioni, 8 novembre i 83 o, p. 1 47 * — Il 
principe di Campofranco assume lo incarico di 
luogotenente generale durante l'assenza di S.A.R. 
il Conte di Siracusa, portatosi in Napoli ad oc- 
casione del conchiuso matrimonio tra S. M. e 
la Reai Principessa di Sardegna D. Maria Cri- 
stina, 8 novembre i 83 a , p. 189. — Vien no- 
minato luogotenente generale il 'consigliere di 
Stato principe di Campofranco , 29 agosto i 835 , 
p. g 3 . 

Milizie provinciali. Organizzazione di otto reg- 
gimenti di esse, 18 gennaio 1818, p. 44- — 
Istruzioni analoghe, 19 gennaio 1818 , p. 5 o. 

Misfatti. Le cause di quelli commessi a tutto 
dicembre 1821 , saranno decise con alcune ecce- 
zioni , 16 gennaio 1822, supplirne nto , p. 4*4- 

Navigazione mercantile. Vien divisa da quella 
di Napoli , a 5 febbraio , 1822, p. 1 19. 

Officio topografico. Vien conservato quello esi- 
stente , 3 i agosto 18 1 5 , p. 234. 

Ordine giudiziario. Punizione dei misfatti sa- 
nitari che potranno essere commessi nella Sici- 
lia , 12 settembre i 836 , p. 4 2 - 

Piloti pratici. Disposizioni risguardanti quelli 
addetti al Faro di Messina , a 3 giugno 1819 , 
p. 543 . 

Pozzallo ( Forte di ). Vien dichiarato piazza 
di quinta classe, 3 o aprile 1818, p. 295. 

Privilegi. Vengono confirmati quelli dei Si- 
ciliani compinandone l’osservanza colla unità delle 
instituzkmi politiche stabilite per base del regno 
delle Due Sicilie, it dicembre 1816 , p. /fio. 

Rondieri comunali. Sotto un tal nome vien 
creata una forza pubblica interna in tutti i co- 
muni dei reali domini al di là del Faro, 17 
giugno 1828 , p. 173. — Regolamento circa la 
formazione , servizio e trattamento della forza 
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medesima, ivi , p. ij/f- — Rimangono abrogate 
le disposizióni antecedentemente date, cl»e fossero 
innovate e in contraddizione con quelle stabili- 
te pel novello regolamento per la formazione in 
Sicilia di una forza interna sotto nome di sor- 
vegliatori d’ interna sicurezza , a giugno i 833 , 

p. »6lr 

Sanità. ( custodi di ). Si approva un regola- 
mento ad essi analogo , 17 luglio 1821, p. 35 a. 

Scuole nautiche. Regolamento per la istallazio- 
ne e andamento di una scuola nautica in Tra- 
pani, 17 aprile i 83 i, p. 168. 

Segreteria e ministero di Stato presso il luo- 
gotenente generale. Sua organizzazione , 9 gen- 
naio 1818 , p. a 4 - — Disposizioni relative alla 
nomina nei ripartimenti e carichi di essa , 20 
luglio 1819, p. 5 i. — Regolamento del suo ser- 
vizio interno , 20 luglio 1819, p. 76. 

Sena di pena. Sino allo stabilimento delle corti 
marziali , i consigli di guerra di guarnigione si 
occuperanno dei giudizi ad essi eu ai custodi re- 
lativi, 23 maggio 1820, p. 38 *. 

Servizio militare. V. Amministrazione e ramo 
militare. 

Sorvegliatoti d’ interna sicurezza. Yien data 
una maggior latitudine alla loro instituzione in 
Sicilia, 23 settembre, e 3 o dicembre i 833 , p. 
281 e 355 . — Nei domini di là del Faro si 
stabilisce una forza interna sotto 1’ indicato no- 
me , Avocandosi ogni precedente prescrizione cir- 
ca la formazione dei rondieri comunali che fos- 
se innovata , o in contraddizione col novello re- 
golamento , 2 giugno i 833 , p. 161. 

Sette ( associazioni illecite ). Sanzioni penali 
contro i settari, 1 1 settembre 1821 , supplimcnto, 
p. 3j2. — La legge dei 28 settembre 1822 che 
definisce queste riunioni , e che determina le pe- 
ne per coloro che le compongono , si prescrive 
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die abbia vigore in questa parte dei reali do- 
mini , 7 ottobre 1822, p. 169. ; , 

Telegrafi. Stabilimento dei posti telegrafici , 
i 4 settembre 1816 , p< 270. — Distribuzione^ del 
servizio, i 5 novembre 1816» p. 36 y. — Gl im- 
piegati a questo servizio sono a carico -della so- 
praintendenza di salute in Sicilia , 12 febbraio 
1820 , p. 107. V. Corpo telegrafico. 1 . 

Viveri c foraggi ( sopra in tendenza di )* E di- 
sciolta , e questo ramo dell 1 amministrazione mi- 
litare verrà amministrato in Sicilia come lo è 
nei domini di qua del Faro, 4 dicembre 1817» 

p, 383 . - . 

Volontari siculi. È abolita la carica di mag- 
gior-generale e di aiutante maggiore generale di 
essi , 1 x settembre i 8 i 5 , p* 290. *— Non potran- 
no godere più dell' uniforme i generali ed uffi- 
ziali di qualunque grado che hanno fatto parte 
de’ volontari Siciliani , 29 luglio 1822 , p. 18. 

SINDACI marittimi. V. Marina reale. 

SOLDI. Quelli degl’ impieghi vacanti nell armata , 
son versati nella cassa di ammortizzazione 3 
agosto i8i5 , p. 90. — È vietata la cumulazio- 
ne dei soldi militari con altri soldi del gover- 
no, x 4 agosto 1 8 1 5 , p. i 47 - — Eccezioni, tW, p. 
i 48 . — Vien fissato un aumento al soldo dei com- 
ponenti le bande dei reggimenti d infanteria di 
linea , 21 settembre 18 x 5 , p. 3 ao. — -Si retti- 
ficano quelli dei chirurgi sotto-aiutanti dei gra- 
natieri e cacciatori della guardia , egualmente 
che le indennità, 8 febbraio 1816, p,- 128,— • 
Si approvano le tariffe pei 6oldi di riforma, il 
marzo 1816, p. 220. — • 11 soldo degli aiutanti, 
dei poi’tabandieri e porta stendardi addetti al se- 
guito dei diversi corpi dell 1 esercito sera eguale 
a quello dei proprietari degl 1 impieghi medesimi, 
6 gennaio 1819, p. 55 . — Sistema come prati- 
care le l'itenute de 1 soldi sui militari , 3 x luglio 
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1822 , p. ij. — V. Militi e Ritenute. — Viene 
approvata la novella tariffa generale dell’armata 
e degl' impiegati militari del ramo di guerra , 
29 giugno 1824 , supplirnento , p. 1. V. Tarif- 
fe. — Percezione del soldo nelle novelle nomi- 
ne e nelle promozioni , 5 dicembre 1825, p. 
3i7. — Eccezione per una determinata classe di 
militari , iW, p. 3 1 8. — Si stabilisce quello da 
godersi dagl’ individui provvedenti dalle abolite 
officine militari in Sicilia , io giugno 1828 , p. 
168. — Si determinano quelli da percepirsi dagli 
uffiziali , e da’ serventi del ministero e reai se- 
greteria di Stato della guerra e marina , 16 ago- 
sto i 83 o , p. i 32 . — novella ritenuta sui soldi, 

11 gennaio i83i, p. 11. — Si fissa il soldo del 
professore oculista dell’ospedale centrale della reai 
marina, 6 giugno 1 83 1 , p. 198. — Idem degli 
uffiziali farmacisti addetti al servizio dello spedale 
medesimo, 6 giugno i 83 i,p. 201. — Idem dei mae- 
stri ed altri individui delle scuole nautiche di Meta 
e Carotta, 28 ottobre i 83 i, p. 120 — Si stabili- 
sce il soldo da percepirsi da tutto il personale 
addetto al servizio deil’amministrazione della reai 

mai ina , a 4 gennaio l832,p. 4 ® — Idem dagl’in- 
dividui del novello reggimento della reai marina, 

12 febbraio i832, p. t> 4 — Idem dagli amministra- 
tori del regio canale di Sarno, allorché non siano 
militari, 19 ottobre i832, p. 176. — Si stabilisco- 
no isoidi da percepirsi dagli uffiziali, sotto-ufliziali, 
ed altri individui della compagnia dei pompieri, 

1 3 novembre i 833 , p. 281 — Vien rivocata la 
ritenuta graduale su i soldi degl’impiegati in at- 
tività di servizio, 1 gennaio i 836 , p. 12. 

SOMMINISTRAZIONI militari. Si prescrive una tas- 
sa straordinaria su tutti i comuni dei domiuì di 
qua del faro , per le soddisfazioni delle sommi- 
nistrazioni che ebliero luogo in maggio e giu- 
gno i8i5, 1 gennaio 1818, p. 1. 
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SOPRAINTENDENZA degli approvisionamenti degli 
arsenali. V. Marisa reale. 

SOPRAINTENDENZA di viveri c foraggi. Nomina 
dei componenti di essa , 24 agosto i8i5, p.ai 5 — 
La regìa militare cessa dalle sue funzioni , ivi. 
p. 219. — Stabilimento di quella dei viveri di 
marina in luogo della regìa militare, 9 settem- 

, bre 18 1 5 , p. 277. — Vien disciolta al i.° gen- 
naio 1818, \ dicembre 1817, p. 383 — Sino 
al dì 3 i di agosto 1818, D. Riccardo Topputi 
rimarrà come incaricato del servizio delle sussi- 
stenze militari nei domini oltre il Faro ec, ivi. 
Si dispone per lo pagamento dei suoi debiti ri- 
masti , 7 giugno 1819, p. 393 — V. Regia mi- 
litare j Supremo consiglio di guerra e Sussisten- 
ze militari. 

SOPRAPP 1 U’ di averi agl’ individui dell' armala di 
terra. Regolamento per la somministrazione di 
essi, 27 febbraio 1820, p. 1 44* 

SOPRASSOLDO. In quali casi se ne permette la cu- 
mulazione con altri averi, 1 1 gennaio i 83 i, p. 16— 
Fissazione del soprassoldo di alfiere della fante- 
ria della guardia, n febbraio 1 83 1 , p. 108 — 
V. Anzianità’ di servigio con soprassoldo. 

SOR VEGLIATORI d’ interna sicurezza. Vien data 
una maggior latitudine alla loro istituzione in 
Sicilia , a 3 settembre e 3 o dicembre i 833 , p. 
281 e 355 , V. Sicilia . 

SOTTO-UFFIZI ALI e soldati. Si dispone per quei 
che si trovano messi al seguito, 24 marzo 1820, 
p. 2 o5 — Divieto di accordarsi loro permesso di 
matrimonio senza che abbiano prima rinunziato 
formalmente agli ascensi , 7 marzo i 83 i,p. 80. 

SPESE di materiale. Si stabilisce una novella rite- 
nuta sulle medesime, 11 gennaio 1 83 1 , p. 16. 

5 PESE di officio e di rappresentanza. Vi han drit- 
to quegli uffiziali , cnc esercitano funzioui di 
un grado maggiore di quello di cui sono rive- 
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stili, 8 febbraio 1816, p. iag. — Aumento del- 
le indennità per ispese di ufficio accordate ài 
direttore del genio idraulico , 1 1 dicembre i 8 a 5 , 
p. 35 o — Sensuale assegnamento di spese di scrit- 
toio per la cancelleria del Comando generale del- 
l’ esercito di terra, 29 maggio 1827, p. 206 — 
Riduzione delle spese di officio stabilite pel mi- 
nistero di guerra e marina , 16 agosto i 83 o , 
p. i 3 a. — Modifiche alle tariffe per le indenni- 
tà di rappresentanza e di spese di ufficio dell’ar- 
mata di terra, 3 o dicembre i 83 o , p. 191.— 
Le spese di scrittoio che si pagano ai militari 
possono cumularsi con altri averi , 1 1 gennaio 
1 83 1 , p. 16. — Si fissano le spese di ufficio per 
lo servizio dell’ amministrazione della reai ma- 
rina , 24 gennaio i 83 a, p. 4 3 — Assegnamento 
di spese di ufficio a ciascuno de' tre ispettori della 
reai marina , 4 maggio i 835 , p. 122. 

SQUADRIGLIE. V. Forza armata delle giustizie cir- 
condariali. 


SQUADRONI provinciali di guardie di onore. V. Guar- 
die di onore. 

STATO discusso del ministero di guerra e marina. 
Viene approvato quello per l’anno corrente in 
ducati quattro milioni e dugento mila, da au- 
mentarsi a quattro milioni ottocento mila ducati 
a misura che l’ armata si andrà riorganizzando 
e. che avranno effetto le capitolazioni pei reggi- 
menti esteri , 28 febbraio 1823 , p. 2q3, supplì- 
mento. Si approva Io stato discusso elei corren- 
te anno, io dicembre 1824, p. 3^2. Idem pel 
corrente anno , 7 aprile 1825 , p. x 3 i. Idem 

S I corrente esercizio, i 4 novembre 1826, p. 3 yi — 
em quello del prossimo entrante anno , 27 no- 
vembre 1826, p. 267 — Si fissa lo ammontare' 
per 1’ anno 1828, 24 novembre 1827 ( ripor- 
tato nel prossimo semestre del 1828 ), p. i 5 o — 
Idem, pel 1829 , i 5 dicembre 1828 , p. 3 o 8 — 
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Idem, pel venturo anuo, n ottobre 1829, p. m — 
Idem per lo corrente anno , 19 febbraio i 83 i, 

S . 109. — Momentanea continuazione dello stato 
iscusso generale del corrente anno per lo se- 
guente esercizio del i 83 a , 3 i dicembre . 18 3 1 , 

5 . aoo — Viene approvato quello del ministero 
i Stato della guerra e marina ( ramo di guer- 
ra ) , »4 giugno i 83 a, p. 248 . — Idem quello pel 
ramo di marina , is agosto t 83 a , suppliniento 

5 . 1 49- ■ — Provvisoria continuazione dello stato 
iscusso generale del corrente anno per la gestio- 
ne del r 833 , 20 dicembre r 83 a, p. 24*- — b>a 
spesa per le guardie campestri in Sicilia , che 
ora gravita sullo stato discusso della guerra, pas- 
sa a carico di quel dipartimento degli affal i in- 
terni , marzo i 833 , p. 70 — Si stabilisce lo 
stato discusso per lo corrente anno 12 febbraio 
i 834 , p. 57 . — Idem quello per lo’ corrente e- 
sercizio, i 3 aprile i 835 , p. 90. 

STATO maggiore della gendarmeria. Sua compo- 
sizione, 8 agosto i8i5, p. 106. — V. Gendar- 
meria reale. 

STATO maggióre della scuola di applicazione. Sua 
composizione, 8 agosto i8i5, p. 109 — V. Ar- 
tiglieria. 

STATO maggiore della scuola di marie. Sua com- 
posizione, 8 agosto i8i5 , p. 109. V. Battaglio- 
ne degli allievi militari. 

STATO maggiore della scuola politecnica. Sua com- 
posizione, 8 agosto i 8 i 5 , p. 108. — V. Colle- 
gio militare. 

STATO maggiore delle piazze. Si approvano le ta- 
riffe pei suoi averi, 3 agosto 18 1 5 , p. 91. — • 
V. Tariffe. 

STATO maggiore dell esercito. Sua composizione , 
8 agosto 18 1 5 , p. io 3 — Qualunque ufficiale 
debba far parte di questo corpo, sifbirà un esa- 
me sulle scienze esatte e militari , di cui sarà 
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(issalo il programma dal Supremo consiglio di 
guerra. Gli ufiiziali destinati a fare il servizio di 
aiutanti di campo presso di S. M. e dei Reali 
Principi, saranno eccettuati dalla disposizione sud- 
detta, 8 agosto i 8 i 5 , p. 104. — Altra compo- 
sizione dello stato maggiore dell’ esercito, i 3 mag- 
gio 1818, p. 173. — Sua abolizione , ai otto- 
bre 1822, p. j 84 — Sua insti tuzione agli ordi- 
ni del Comando generale, 29 maggio 1827, p. 206. 
Mensuale gratificazione degli umziali , loro uni- 
forme ec. , 27 maggio 1827, p. 207. Qualità, 
numero ed averi uegL’ individui da impiegarsi 
nella cancelleria , 29 maggio 1827 , p. 208 — 
V. Comando generale del reale esercito di terra — 
Sua novella composizione, 21 giugno i833, p. 21 5. 

STATO maggiore di artiglieria. Sua composizione , 
8 agosto i8i5 , p, 104 . — V. Artiglieria. 

STATO maggiore generale Si approvano le tariffe 
pei suoi averi , 3 agosto i 8 i 5 ,p. 91. — Sua com- 
posizione , 8 agosto 18 1 5 , p. io 3 . — Vien rior- 
ganizzato , 21 giugno 1 833 , p. 2i3. 

STATUTI del rcal ordine militare di S. Giorgio del- 
la Riunione. Il decreto che stabilisce le norme 
per accordarsene le decorazioni agl’ individui del- 
la gendarmeria è considerato come un’ appendice 
agli statuti medesimi, 6 giugno 1828, p. 1 17. — 
V. Ordini cavallereschi. 

STATUTI penali per 1 ’ armata di mare e pei reati 
commessi dai forzati ~e loro custodi, V. Marina 
reale. 

STATUTO pei reati de' presidiar! e loro custodi. Leg- 
ge per la sua approvazione , 29 maggio 1826', 

STA*rU ?0 penale militare. Si approva, 3 o gennaio 
1819, p. 95. — -, S'r stabilisce V epoca da porsi in 
osservanza , 5 marzo 1819, p. i 45 . — Vien mo- 
dificati) 1’ articolo 437 , i4 marzo 1820, p. 197. — 
Si applicano ai sol ciati del treno le pene che si 

* ■ 
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sono sanzionale per gl’ iniiividui dell’armata , che 
disertassero con cavalli, i.i agosto i8ao, p. ztq. — 
Numero e grado dei giudici dei consigli di guer- 
ra di guarnigione da elevarsi in commissione mi- 
litare per lo giudizio di designati individui, i. 
gennaio 18*7, p. 85 . — Reati pei quali si può 
essere soggetto ad una commissione militare , la 
quale procederà nelle forine dei giudizi subita- 
nei a norma dello statuto penale militare , 6 mar- 
zo i 834 ? p. C) 3 . — Gl’individui dell’armata, i 
quali, stando lontani dai loro corpi, comméttano 
reati , saranno giudicati dai consigli di guerra di 
guarnigione della provincia o valle nella quale 
il reato avrà luogo, 11 aprile i 834 s P* 169- — 
Abolizione della pena dei lavori forzati perpe- 
tui alla quale viene sostituita quella de’ lavori 
forzati temporanei , a 5 febbraio i 836 , p. 3 i. — 
V. Commessiomi dipendenti dal ministero di Stato 
di grazia e giustizia , e Consiglio di guerra , ec. 

STEMMI c suggelli reali. Loro configurazione uni- 
forme , 21 dicembre 1816, supplì mento , p. ao 3 
Si rettificano pei ministeri di Stato e per le am- 
ministrazioni cne ne dipendono, 20 gennaio 1818, 

p. 54 . 

STRALCIO della disciolta terza divisione provviso- 
ria della guerra, 18 dicembre 1816, supplimcn- 
to , p. 164. '• 

SUGGELLI. V. Stemmi e suggelli reali. 

SUPREMO comando di guerra. V. Comando supre- 
mo militare. 

SUPREMO consiglio di guerra. Viene instituilo per 
le funzione ed attribuzioni del ministero di guer- 
ra, i 3 luglio 1 8 1 5 , p. 4 i. — Stato delle attri- 
buzioni de’ vari dipartimenti di esso, tVi, p- 47 - 
Si fissa sul budget dello stesso l’articolo relativo 
alla fornitura de’ viveri e foraggi, 2 4 agosto 181 5 
p. 214. — Le lettere di avviso che si spediscono 
dal Supremo consiglio di guerra nei casi di pro- 
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mozione tengono luogo di nomine e patenti si- 
no ad altra disposizione, 7 dicembre i8i5, p. 535 . 
Si abolisce la classificazione tra i capi di sezio- 
ne dei suoi uffici, 27 maggio 18x6, p. 33 o. — 
Vien disciolto e si danno le provvisorie disposi- 
zioni per l 1 esercizio delle funzioni di quel ra- 
mo, 3 o agosto 1816, p. 189. — Il Capitan ge- 
nerale principe Nugcnt è incaricato della orga- • 
nizzazione generale di tutto il ramo militare, ivi. 
Vien surrogato dalla Segreterìa di guerra e dal 
Comando supremo, 18 dicembre 1816, supple- 
mento , p. ai. — V. Comando supremo , Deposi- 
to generale della guerra e Ministero della guerra 
e marina. ■ ’ 

SUSSIDI. Quelli da darsi ai detenuti militari , 22 
agosto i 8 a 5 , • p. io 5 e seg. — Idem ai rilega- 
ti per condanne, o per commutazione di pene, 
ed alle loro mogli e figli , 22 novembre 1825, 
p. 2 g 4 « — Aumento. della somma stabilita al pa- 

f amento dei sussidi ad orfane militari , 3 feb- 
raio i 83 i, p. 102. 

SUSSISTENZE militari. I contratti che si stipulano 
pel di loro servizio , sono dispensati dall’ asta 
fiscale innanzi alla Corte dei conti , facendo ec- 
cezione all’ articolo 9 del decreto dei 24 ago- 
sto i8i5, 12 luglio 1816, p. 62. — Disposizio- 
ni sulle cauzioni da darsi dai fornitori, 11 lu- 
glio 1817, p. i 5 . — V. Ordinanza eie/!’ am/m- 
nistrazione militare , Regia militare , Soprainten- 
denza de’ viveri e foraggi e Fiacri e foraggi. 

T 

TABELLE. Si approvano le ventitré tabelle che fan 
seguito alla ordinanza amministrativa militare , 
29 giugno 1824. p. 3 del supplimento. — Idem 
quelle dei generi di vestiario dei diversi corpi 
dell’ esercito e per la durata dei medesimi , 2 
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giugno i 833 , p. 170. Idem, quelle dei di- 
versi generi di vestiario per le reali guardie del 
corpo, 26 agósto 1 835 , p, 85 . 

TARIFFE militari. Si fissano gli averi della infante- 
i ria di linea e della guardia, la indennità di rap- 
presentazione dei comandanti dei corpi ed il soldo 
di rotta rappresentativa, 27 luglio i 8 i 5 , p. 76. — 
Si approvano quelle degli averi della cavalleria 
della linea e della guardia, della compagnia delle 
< guardie del corpo, dello stato maggiore generale 
e dello stato maggiore delle piazze, 3 agosto 18 1 5 , 
p. 91 , 26 ottobre i 8 i 5 , p. 4 2 4 e *8 ottobre 
1816, p. 319. —-Quelle della gendarmeria reale, 
11 settembre 18 15, p. 92. V. Gendarmeria rea- 
le. — Quelle dei pionieri e cacciatori reali, del- 
T amministrazione militare* delle compagnie pro- 
vinciali , delle legioni provinciali , delle compa- 
gnie scelte, delle legioni e del deposito dei pre- 
sidiar! , 21 agosto 1 8 1 5 , p. 237. — Si approva 
un foglio di articoli addizionali per gli averi dei 
corpi dell’ armata , io novembre i 8 i 5 , p. 476- — 
Quelle della direzione del treno e regi bagagli, 
21 marzo 1816 , p. 21 3 . — Quelle del soldo di ri- 
forma , 21 marzo 1816, p. 220. — Nuove tariffe 
militari, i 5 ottobre 1816, p. 293. — Loro sup- 

f limento, 21 dicembre 1816, supplimento, p. 166. — 
er la compagnia di artiglieri veterani , 21 giu- 

5 no 1817 , p. 647. — Prcst ai sotto-uffiziali e sol- 
ati delle brigate degli artefici armieri e pompie- 
ri , 4 febbraio 1818, p. n 4 - — Nuova tariffa pel 
reggimento dei veterani, 1.° ottobre 1818, p.u 58 . — 
Quelle pel reai collegio ed accademia reale mili- 
tare , 4 gennaio 1819, p. 54 - V. Marina reale cd 
i rispettici articoli. Vengono approvate le novelle 
tariffe generali deH’armata e degl’impiegati mili- 
tari del ramo di guerra, le quali si porranno in 
piena osservanza a contare dal i.° luglio del cor- 
rente anno , alla qual epoca resteranno abrogate 
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quelle die finora hanno avuto vigore . a g giugno 
i8a4 ? p- 3 del supplimento (i). 

Aiutatili di campo. Quelli destinati presso i ge- 
nerali della guardia , oltre le indennità di alloggio 
c mobilio, godono il soldo, il soprassoldo ed i 
foraggi del loro grado nei cavalleggieri della guar- 
dia , 29 giugno i8a4i P- 7 del supplimento. — 
Quelli che sono addetti presso gli altri generali, 
oltre le dette indennità , godranno il soldo, il so- 
prassoldo e le razioni di foraggi in danaro del loro 
grado nella cavalleria di liuea , ivi. — Gli aiutanti 
di campo dei generali del genio e dell’ artiglieria, 
godono la indennità di alloggio e mobilio, il soldo 
ed il soprassoldo del proprio grado nei rispettivi 
corpi , e le razioni di foraggi in danaro corri- 
spondenti al loro grado nella cavalleria , ivi. — 
Gli utfiziali poi destinati alla immediazione dei 
comandanti delle provincie o valli non rivestiti 
del grado di generale, godono oltre dell’alloggio 
e mobilio , gli averi di piena attività dell’ arma 
rispettiva , senza però le razioni di foraggi , ivi. 

Alabardieri di Napoli e di Sicilia. Soldi, sopras- 
soldi e presi spettanti agl'individui del detto cor- 
po, 29 giugno 1824, p. 18 del supplimento. — 
Al capitano si corrispondono gli averi del suo 
grado di generale, ed al primo e secondo tenente 
quelli del loro grado nella fanteria della guar- 
dia , ivi. 

Artefici armieri e pompieri. Soldi , soprassoldi 
e prest spettanti ai suddetti individui , 39 giugno 
1824 , p. 37 del supplimento. — Il quartiermastro 
godrà gli averi del proprio grado nella brigata, ivi. 

Artiglieria a cavallo della guardia. Soldi , so- 
prassoldi e prest spettanti al detto corpo, 29 giu- 


ogk 


(1) Si avverte die il supplimento clic racchiude le tariffe ba mia 
paginazione particolare. 
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gno i8*4 < P- 3 del supplimento. — Il quarlier 
mastro godrà gli averi del suo grado nella mezza 
brigata , ivi. 

Artiglieria a piedi. Soldi , soprassoldi e prcst 
dovuti agl’ individui della detta arma, 29 giugno 
i8*4 , p. 36 del supplimento. — L’aiutante mag- 
giore , il quartiermastro e 1 ’ uffiziale di dettaglio, 
godranno gli averi dei rispettivi gradi nel corpo, ivi. 

Artiglieri veterani. Averi spettanti ai detti indi- 
vidui , 29 giugno 1824 > P* 38. ■ — Il tenente-co- 
lonnello comandante dell’ enunciato corpo , avrà 
benanche l’alloggio e mobilio del suo grado-, ed 
il quartier-mastro percepirà parimente l’ alloggio 
ed il mobilio del suo grado , oltre il soldo sein- 

Ì dice , ivi. — Fintanto che non sarà organizzata 
a novella brigata degli artiglieri veterani , si cor- 
risponderanno ai littorali gli averi che stanno ora 


godendo , ivi. — Gl’individui da aiutante in sotto 
lasciano tre grana al giorno sul pi-est per la loro 
massa di vestiario ed altro, di cui avranno lo sconto 
in ogni sei mesi , quante volte abbiano il com- 
• pleto dei generi , ivi. 

Assegno di mantenimento. Si stabilisce quello che 
mensilmente si corrisponde ai diversi corpi del- 
l’esercito per ogni uomo presente , o come pre- 
sente in rivista da aiutante solto-uffiziale inefusi- 


vamente in sotto , 29 giugno 1824 , p. 54 > del 
supplimento. 

Assegno di massetta. Vien fissato quello da cor- 
rispondersi ai corpi di cavalleria per ogni uomo 
presente , o come presente in rivista da aiutante 
sotto-uffiziale inclusi vamente in sotto, 29 giugno 
1824 , p. 55 del supplimento. — Ad ogni uomo 
che si ammette nell’ arma suddetta si dara la prima 
messa di massetta in ducati due e grana quaran- 
ta , ivi. 

Assegno di vestiario. Si determina quello che 
dovrà corrispondersi ai diversi corpi dell’esercito 
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per ogni uomo presente , o come presente in ri- 
vista da aiutante sotto-uffiziaie inclusi vamente in 
sotto , 29 giugno 1824 , p. 53 del supplimento. — 
Per ogni guardia del corpo che si ammette si li- 
bera la prima messa di vestiario e bardatura in 
ducali centoventi , dovendo poi ciascun guardia 
rimpiazzare i generi col proprio soprassoldo, ivi.— 
V. Compagnia delle reali guardie del corpo. Per 
ogni alabardiere di nuova ammissione sarà abbo- 
nala la prima messa in ducali dodici pel vestiario 
e casermaggio , ivi. — I ducati due mensuali at- 
tribuiti dalle tariffe agli alabardieri servono non 
solamente pel vestiario , ma eziandio pel caser- 
maggio , pei riatti e manutenzione corrisponden- 
ti, ivi. — Per ogni uomo che si ammette ai caccia- 
tori reali a cavallo e pionieri reali , si darà la 
prima messa di vestiario in ducati dodici, ivi . — Per 
ogni recluta che viene incardinata nei diversi corpi 
dell’ armata, comprese le compagnie di dotazione, 
ed esclusi gl'invalidi e Ja gendarmeria reale, pei 
quali si deve stare alle loro tariffe particolari , si 
abbonano ducati sei a titolo di prima messa di pic- 
coli generi di vestiario , ivi. 

Cavalleria della guardia. Soldi , soprassoldi e 
prcst spettanti agl’individui della dell’arma, 29 
giugno 1824, p. 24 del supplimento . — L’aiutante 
maggiore, il quartier-mastro e 1’ uffiziale di det- 
taglio, riceveranno gli averi corrispondenti al loro 
grado nel corpo stesso , ivi. 

Cavalleria di linea. Soldi , soprassoldi e presi 
spettanti agl’ individui dei corpi della detta ar- 
ma , 29 giugno 1824, p. 3 i. — L’aiutante mag- 
giore , il quartier-mastro e l’ uffiziale di detta- 
glio riceveranno gli averi del loro grado nel cor- 
po , ivi. 

Comando generale delle armi. 11 comandante ge- 
nerale delle armi in Sicilia oltre del soldo , del 
soprassoldo e delle indennità di alloggio e mobi- 
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Ho, c dì foraggi del proprio grado, avrà la rap- 

- presentarla di comando eoe si legge nella tabella 

n.° 43 alla p. 5o, 29 giugno 1824 > p. 8 del sup- ' 
plimento. . 

Comando di piazze . Soldi mensuali spettanti 
agl 1 individui di esse, 29 giugno 1&24, p. io del 
supplimento. — I capitani di cniavi delle piazze di 

- 3.“ 4« a e 5. 8 classe, ricevendo i designati soldi à ti- 
tolo di prest mensuali , vanno • esenti dalla rite- 
tenuta pel monte vedovile , ivi. 

Comandi di provincie o valli . Soldi e sopras- 
soldi dovuti agl 1 individui destinati ai comandi 
suddetti , 29 giugno 1824 , p, 9 del supplimento. 

Compagnie di dotazione. Averi spettanti arfin- 
dividui ai dette compagnie , ' 29 giugno 1824 , 
p. 4i del supplimento . Il capitano, il primo te- 
nente ed il secondo tenente a dippiù del soldo , 
avranno la indennità di alloggio e mobilio j ivi. 
La tesoreria pagherà a ciascuna delle dette com- 
pagnie per ispese di ufficio e per lo riatto delle 
armi, a ragione di grana tre al mese per ogni uomo 
presente in rivista ^ dal primo sergente inclusiva- 
mente in sotto j da amministrarsi dal consiglio di 
amministrazione, ivi. ' % 

. Corpo amministrativo. Soldi e spese di ufficio 

' mensuali spettanti agi 1 individui del suddetto cor- 

- po , 29 giugno 1824, p. 12 del supplimento. — 
L 1 Intendente generale dell 1 esercito godrà gli averi 
del suo grado e ducati centottanta per rappresen- 
tanza particolare, ivi. — - Gli uffiziali del corpo am- 
ministrativo godono gli averi , e le spese di ufficio, 
allora quando sono m commessione di rea! servi- 
zio. I disponibili e senza commessi One sono '.pa- 
gati come quelli al seguito delle piazze in atten- 
zione di destino , giusta la tabella n. 1. , ivi. 

Corpo del genio. Soldi e soprassoldi mensuali 
spettanti agl individui def detto corpo , 29 giugno 

1824, P- 3z del supplimento. — U direttore ge- 
Vol. I. ,5 0 , 
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nerale o ispettore percepirà gli averi del proprio 
.. i*:; grado di generale,» 1 /. - 

Corpo topografico. Soldi e soprassoldi mensuali 
spettanti agl’individui di esso, 29giugno i 8 a 4 ^-r 3 
del supplimento. — L’ ispettore capo dell’ ufficio , 

. il sotto ispettore capo ai servizio e l’uffiziale di 
, . : dettaglio e topografo , oltre il soldo e soprassoldo, 
riceveranno la indennità di alloggio e mobilio, e 
- di foraggi in danaro secondo, il loro rispettivo 
grado nella cavalleria di linea , ivi. — Il biblio- 
. tecario avrà il soldo , il soprassoldo e la inden- 
,, nità di alloggio e mobilio del suo grado nella fan- 
„ teina di linea , ivi. ■ . • 

Custodi di prigioni. Avranno ducati dieci al 
mese , senz’ altro ; ogni mese sarà calcolato per 
trenta giorni , e saranno esenti dalla ritenuta pel 
monte vedovile , com’ è detto nella seconda nota 
apposta alla pgina l \ , 29 giugno 1824, p. 4^ del 
' ,, supplimento • 1 . 

Deposito dei presìdiari. Averi da corrispondersi 
agrindividui di esso, giugno 1824, p.' 43 .— 
If capitano comandante del deposito avrà il soldo 
, e l’ alloggio e mobilio del suo grado nella fante- 
ria di linea, ivi. Il quartier-mastro j il custo- 
, 1 de maggiore ed il custode, riceveranno il soldo 
stabilito senza pane , e senz’ altro : ciascuno col 
proprio soldo dovrà vestirsi secondo il grado, iW, — 
Al comandante del deposito si abbonano ducali 
nove al mese per ispese di ufficio , coll’ obbligo 
di dover egli fornire il bisognevole al consiglio di 
amministrazione , ivi. — Per ogni presidiarlo pre- 
sente o allo spedale si abbonerà lo assegno di man- 
tenimento alla ragione di grana 1 *r 0 al giorno , 
ivi , — Per ogni presidiarlo che si ammette , sia per 
effetto di sentenza dei consigli di guerra, che dei 
tribunali ordinai'!, si corrisponderà la prima messa 
di vestiario e dei ferri in ducati sei a carico del 
ramo di guerra , ivi. — 11 presidiano allo spedale 
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non riceve nè pane, nè il sussidio giornaliero delle 
grane 2 e 

Dipendenze subalterne del ministero di guerra. 
Soldi mensuali spettanti agl’ individui di esse, 29 
giugno 1824, p. 14. 

Fanteria e cacciatori di linea. Soldi, soprassol- 
di e prest dovuti agl’ individui dei corpi sud- 
detti, 29 giugno 1824, p. 3 o. — L’aiutante mag- 
giore, il quartier-maslro e l’uffizfale di dettaglio, 
godranno gli averi del proprio grado nel corpo 
cui appartengono , ivi. 

Fanteria della guardia. Soldi , soprassoldi e 
prest da corrispondersi agl’individui dei reggi- 
menti dei granatieri e dei cacciatori della guar- 
dia reale, 29 giugno 1824 ■> P- a 3 . —L’aiutante 
maggiore, il quartier-mastro e l’uffiziale di det- 
taglio percepiranno gli averi del loro grado nel 
corpo, ivi. 

Gendarmeria Reale , ed ausiliaria. Averi spet- 
tanti agl’individui della detta arma , 29 giugno 
1824 i p. 27. — L’ Ispettore generale godrà gli 
averi del suo grado di generale, ivi. — L’aiu- 
tante di campo, l’uffiziale superiore di dettaglio 
ed il sotto-ispettore percepiranno il soldo , il 
soprassoldo e le razioni di foraggio in danaro del 
loro grado nella cavalleria di linea, ivi. — L’i- 
spettore generale, 1’ uffiziale superiore incaricato 
del dettaglio ed i sotto-ispettori avranno la in- 
dennità di alloggio e mobilio del rispettivo grado, 
a carico del ramo di guerra : gli uffiziali di com- 
pagnia avranno il locale ed il mobilio , .0 in 
natura , o in danaro a carico delle provincie , 
o valli ove risiedono. Tutti gli altri individui 
da aiutante inclusivarnénte in sotto saranno acca- 
sermati a carico delle provincie o valli nelle quali 
sono stanziati , ivi. — — Le armi si danno di regio 
conto , p. 28. ^ — Gli averi degli uffizjali, de’ sotto 
uffiziali e de’ soldati si ragguagliano per mesi 
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t per giorni : ogni raesa ** considera di trenta 
giorni , ivi. — Gli affiliali coi rispettivi averi 
son tenuti di far fronte alle spese di corse , viaggi, 
o riviste periodiche ; e quelli che debbono avere 
cavalli, di acquistarli e mantenerli cogli averi me- 
desimi , ivi. — I sotto-uffiziali e gendarmi reali 
a cavallo coi propri averi debbono provvedere 
al loro alimento , alla compra ed al manteni- 
mento dei cavalli , alle spese di bardatura , cuoia- 
me e vestiario ed al riatto delle armi. Niuno 
può vendere o cambiare il suo cavallo senza il 
permesso in iscritto dello ispettor generale : quelli 
poi , che Io perdono , perchè ucciso in azione 
contro i malviventi , avranno di conto regio una 
indennità di ducati sessanta , ivi. — I sotto-uffi- 
ziali e gendarmi reali a piedi e gli ausiliari , 
coi propri averi debbono provvedere al loro ali- 
mento , alla compra ed al riatto del vestiario e 
cuoiame, ed al riatto delle armi, ivi. — La te- 
soreria liberà per intero agl’ individui presenti 
gli averi descritti nella suindicata tariffa. — I com- 
messali di guerra , sotto la piu stretta loro re- 
sponsabilità , baderanno di notare nelle loròmen- 
suali riviste quegli uffiziali , sotto-uffiziali e sol- 
dati , che non siano montati ; ed in questo caso 
la tesoreria non abbonerà la porzione degli averi 
destinati per foraggi , ivi. — Gli uffiziali di gen- 
darmeria reale e degli ausiliari , entrando ne- 
gli ospedali , saranno trattati , e soffriranno la 
stessa ritenuta , come è stabilito per tutti gli al- 
tri uffiziali dell’ armata , ivi. — I sotto-uffiziali 
ed i soldati percepiranno la sola massa ed i fo- 
raggi in danaro , se hanno i cavalli , ivi. — La 
massa è di proprietà degl’ individui ; e s’ inten- 
de completo il loro fondo , allora quando ogni 
gendarme reale a cavallo ha in cassa ducati ot- 
tanta-, i gendarmi reali a piedi ducati trenta ; e gli 
ausiliari ducati quindici , ivi. — Le munizioni 
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da guerra saranno date una sola volta alle re- 
cinte : essi poi ne rimpiazzeranno il consumo 
sulla propria massa , ivi. — L’ avanzo della mas- 
sa , il vestiario ed il cavallo che lasciano i gen- 
darmi morti ab intestato appartengono di dritto 
agli eredi , ivi. — Sarà stabilito un fondo deno- 
minato di soccorsi straordinari , ivi. — ■ Questo 
fondo si formerà, i.° cou una ritenuta mensuale 
sulla propria massa di grana venti pei sotto-uf- 
fìziali e gendarmi a cavalli j di grana dieci per 
quelli a piedi , e di grana cinque per gli au- 
siliari : %.° con una ritenuta giornaliera che si 
farà agli uomini durante la loro detenzione, e 
che sarà di grana quindici pei sotto-uffiziali della 

S endarmeria reale tanto a piedi che a cavallo \ 
i grana tredici pei gendarmi sì a piedi che a 
cavallo •, di grana undici pei sotto-ulliziali au- 
siliari j e di grana cinque pei gendarmi ausi- 
liari ; ritenuta necessaria , perchè nel faticoso ser- 
vizio dell’arma questa specie di punizione non 
si abbracci da alcuno come uno stato di riposo. 
Questo fondo sarà amministrato per le cure dei 
rispettivi consigli di amministrazione , e dovrà 
far fronte, i.° alle spese di ufficio degli stessi 
consigli di amministrazione , le quali si calco- 
leranno alla ragione di grana tre per individuo 
al mese ; a. 0 alle gratificazioni per merito par- 
ticolare ; 3.° alle indennizzazioni per perdite 

sofferte senza colpa nello adempimento de’ pro- 
pri doveri : 4-° alle compre di utensili: 5.° alle 
spese d’ illuminazione , di scuderia ,. o di al- 
tro. — Tutti gli esiti enunciati non potranno 
farsi , che previa 1’ autorizzazione dell' ispettore 
generale, il solo, che sulle proposte dei consi- 
gli di amministrazione , per organo dei sotto 
ispettori , possa disporre di tal fondo per que- 
sti, e simili usi imprevéduti, ivi, p. 28 e 29. — • 
5e un individuo muoia ab intestato senza eredi 
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e sia creditore della massa , questa si versa al 
fondo dei soccorsi straordinari , come pure l’im- 
porto del vestiario e del cavallo, p. 29. — I de- 
biti degl’individui morti, disertati , o condan- 
nati , saranno appianati col suddetto fondo di 
soccorsi , ivi. — L’ amministrazione sarà per com- 
pagnia secondo i regolamenti in vigore , e Verrà 
affidata ad un consiglio di amministrazione, com- 
posto come è prescritto nell’articolo 56 i delTam- 
mi ni si razione militare. — Il quartier-maslro in 
ogni una delle ventidue compagnie sarà un uf- 
fìziale subalterno. Nelle occorrenze potrà nomi- 
nare provvisoriamente per appoderato un ser- 
gente della compagnia , ivi. — Si stabilisce la no- 
vella tariffa degli averi dei sotto-uffiziali e sol- 
dati della gendarmeria, 1 3 maggio i 833 , p. 106. 
V. Gendarmeria reale. 

Generali. Soldi e soprassoldi mensuali loro spet- 
tanti , 29 giugno 1824 , p- 6. 

Guardie del corpo ( reali ). Soldi e soprassoldi 
mensuali da corrisponderglisi , 29 giugno 1824, 
p. 17 del supplirne fito. — Il capitano, il primo 
tenente ed il secondo tenente percepiranno il 
soldo , il soprassoldo , i foraggi in danaro , l’al- 
loggio e mobilio del rispettivo grado di genera- 
le , ivi. — Il quartier -mastro godrà gli averi del 
suo grado nella fanteria della guardia. — Le guar- 
die montate proseguiranno a godere carlini un- 
dici al mese per differenza di soprassoldo , ivi. — 
Il veterinario , il trombetta a cavallo, i mozzi ed 
il sellaio col solo soldo debbono vestirsi e nu- 
trirsi \ quindi non hanno dritto nè a pane , nè 
ad altro , ivi . — Le guardie semplici a cavallo ed 
a piedi debbono essere alloggiate in quartiere. 
Ciascuna di esse col soprassoldo deve accorrere 
alla bardatura , al vestiario ed alle altre spese 
pel servizio che prestano , ivi . — V. Compagnia 
delle reali guardie del corpo. 
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Guardie di polizia del rcal palazzo. Soldi, so- 
prassoldi e presi spettanti agPiudividui di detta 
compagnia, 29 giugno 1824, P- V " 

Impiegati diversi di artiglieria. Soldi mensuau 
dovuti ai medesimi , 29 giugno i8a4 , p- 35 
del supplimento. : 

Indennità di alloggio e mobilio. Si stabilisce 
quella dovuta agli utfiziali di {qualunque arma o 
corpo , compresi gl’ invalidi , 1 veterani , gl in- 
stituti di educazione militare , le compagnie di 
dotazione , quelli in commessioni sedentanee ed 
i comandanti di provinc/e , o valli , 29' giugno 
1824 , p. 47. — L’ intendente generale deli eserci- 
to godrà quella corrispondente al suo grado, ivi. 
Gli ordinatori , i commessari di guerra di/1.* e 
di 2.* classe la riceveranno quando hanno; una 
commessione di servizio, ivi.- — Dal capitano sino 
al brigadiere inclusivo delle reali guardie del corpo 
compreso il quartier-mastro , il cappellano ed 
il chirurgo , sarà percepita la indennità suddetta 
secondo il loro grado nell’ armata , ivi. — Gli uf- 
ziali degli alabardieri la godranno parimente , se- 
condo i loro gradi nell’ armata , compreso -il cap- 
pellano, ed il chirurgo , ivi. Dal direttore ge- 
nerale sino all’alfiei’e inclusivo del corpo del ge- 
nio e dello stato maggiore di artiglieria', si godrà 
la detta indennità , secondo il loro grado nell ar- 
mata , ivi. — Quelli tra gl’ impiegati diversi di 
artiglieria che sono graduati di utfiziali la godran- 
no a tenore dei loro gradi militari , w*.'— I cap- 

5 ella ni dei diversi corpi godranno parimente la 
ette indennità, esclusi quelli degl’ instituti di 
educazione militare — f cappellani nelle piazze di 
Napoli , Palermo e Messina riceveranno per in- 
tero le dette indennità , ivi. — - Gli utfiziali ge- 
nerali , gli uffiziali superiori ed i subalterni -delle 
piazze di Napoli , Palermo , e Messina la riceve- 
ranno egualmente per intero, 1V1 , — p- 4 &- -(jo- 
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dranno le designate indennità di alloggio e mobilio 
i primi e secondi chirurgi dei corpi, esclusi quelli 
degl'istituti di educazione militare , ivi. — La go- 
dranno parimente gli uffiziali di salute , quelli 
amministrativi ed i farmacisti degli ospedali mi- 
litari , ivi. — Per la percezione della indennità di 
allogio è necessario il certificalo del commessario 
di guerra , il quale dichiari che 1’ uffiziale non è 
alloggiato in padiglioni militari , nè in edilizi di 
pubblica pertinenza , ivi. — Qualora sia stato de- 
stinato ad un uffiziale l’alloggio in padiglioni mi- 
litari , o in edilizi pubblici, ed egli ricusi di abi- 
tarvi , non avrà dritto alla indennità di allog- 
gio. — Nei luoghi e per gli uffiziali dei corpi attivi 
soltanto , ai quali non riesca di appigionare nelle 
abitazioni , vi sarà provveduto dal Comune me- 
diante il pagamento della corrispondente inden- 
nità di alloggio spettante a ciascun uffiziale ed 
anche della differenza in più a caldeo del ramo 
di guerra, laddove quella non bastasse: il tutto 
come trovasi previsto e prescritto nell’articolo 
t»58 dell'ordinanza dell’amministrazione militare , 
ivi. — Si approvano le novelle spettanze per l’al— 
loggio e mobilio, degli uffiziali del reale esercito, 
«4 settembre i835, p. n3. 

Indennità di foraggio. Si stabilisce quella da 
corrispondersi ai diversi uffiziali dell’armata cui 
compete, ag giugno i8a4i P- 49' — Vien con- 
ceduta agli uffiziali generali quando sono in piena 
attività di servizio , ivi — Idem agli uffiziali su- 
periori dei corpi attivi di fanteria , zappatori , 
artiglieria e genio, ivi . — Gli aiutanti ai campo 
la riceveranno secondo i loro gradi nei cavalleg- 
gieri della guardia , se sono addetti presso i ge- 
nerali di questa arma , e nella cavalleria di li- 
nea se sono destinati presso gli altri generali , 
ivi. — Sarà corrisposta ai comandanti efi provin- 
ci e , o valli secondo il loro grado , ivi. — Idem 
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all’ispettore generale di gendarmeria reale, ivi. — 
AH'uffiziale superiore di dettaglio ed al sotto- ispetto- 
re di detta arma si corrisponderà quella attribuita al 
loro grado nella cavalleria di linea ,iVi. — Gli uffiziali 
del corpo topografico la godranno parimente a te- 
nore del loro grado nella cavalleria di linea, ivi. — 
L’ Intendente generale dell’ esercito godrà quella 
corrispondente al suo grado , ivi. — Gli ordina- 
tori ed i commessali di guerra di prima , e di se- 
conda classe la riceveranno quando disirapegua- 
no una commessione qualunque di reai servizio, 
ivi. — Ogni razione di foraggio in danaro si va- 
luta per grana venticinque , e si calcolano per 
giorni e per mesi ragguaglialo ognuno per trenta 
giorni , ivi. 

Indennità di rappresentanza. — Vien distinta per 
le commessioni, o comandi ai quali compete , 29 
giugno 1824, p- 5 o del supplirnento. 

Indennità di spese di ufficio. Si dinotano le com- 
messioni alle quali si corrisponde la delta inden- 
nità , 29 giugno 1824, p. 5 i. — Fintanto che 
il tenente generale duca di Sangro avrà Ja ispe- 
zione della guardia , ed i generali Candrian e 
S ■ talentino quelle dei veterani , ed invalidi e 
dei pionieri e cacciatori reali a cavallo , si da- 
ranno come soprappiù di spese di ufficio al pri- 
mo ducati trenta , al secondo ducati cinquanta, 
ed al terzo ducati quaranta al mese, onde com- 

S ensarsi di ciò che vanno a perdere per effetto 
elle presenti tariffe , ivi. 

Indennità per ispese di posta. Vien distinta per 
gradi degli uffiziali cui compete la detta inden- 
nità , 29 giugno 1824, p. 5 i. — Gli ordini di 
viaggiare in posta si danno da S. M. , o dal solo 
ministro della guerra nei casi di somma urgen- 
za. Negli ordini sarà spiegato se il militare, spe- 
dito in posta debba ritornare collo stesso mezzo, 
ivi. — La tariffa delle regie poste regola il nu- 
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mero delle corse ed i cavalli di aumento che si 
devono attaccare nei luoghi montuesi. — La po- 
sta reale nell’ uscire e nell’ entrare in Napoli de- 
V essere considerata come una posta e mezzo, e cosi 
compensata, ivi. — Allorché gli uffiziali viaggiano 
j)er istrade traverse , debbono produrre il certi- 
ficato del maestro di posta che attesti il loro pas- 
saggio per queste strade, onde avere abbonato il 
niagg'or numero di cavalli, ivi. — Le poste stra- 
niere sono pagate con le stesse proporzioni che 
quelle del regno, ragguagliandole colla distanza 
delle poste napolitane, ivi. — Nella indennità di 
ducali uno e grana venti per ogni cavallo sono 
comprese le mancìe ai postiglioni ed agli stallieri, 
e le spese di affìtto o di riparazione delle vettu- 
re , e qualunque altra di simile natura, ivi. — 
Gli aiutanti di campo, dovendo marciare coi loro 
generali non avranno drillo ad indennità di po- 
sta , ivi. 

Instiluti di educazione militare. Averi mensuali 
spettanti agl’ individui addetti ai medesimi, 29 
giugno 183.4 ? P- 16: — Gli uffiziali del reai 
collegio e delle scuole militari avranno il soldo, il 
soprassoldo e 1’ alloggio e mobilio del loro grado 
nella fanteria di linea , ivi. — I professori del 
reai collegio, i maestri dello stesso collegio della 
1 c 2 scuola militare ed il macchinista, godran- 
no il soldo attribuito dalla tariffa senz’ altro , 
ivi. — Gli averi spettanti agli alunni a piazza 
franca del reai collegio e della 1 e 1. scuola 
militare , saranno amministrati secondo il rego- 
lamento degl’ instiluti , ivi. — Se un professore 
sarà uffiziale proseguirà a godere gli averi mi- 
litari , quando siano questi maggiori del soldo di 
professore , in caso contrario percepirà quest’ul- 
timo , ivi. 

Invalidi. Loro averi, 29 giugno 1824? p. 4 0, — 
Se il comandante di essi è generale , avrà il 
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soldo semplice e l’alloggio e mobilio del Suo gra- 
do , ivi. — 11 quartier-mastro ed il conservatore, 

S ;od ranno il soldo semplice e 1’ alloggio e rao- 
jilio del loro grado, ivi. — L’aiutante solto- 
uffiziale ed il primo sergente foriere avranno per 
vitto, abbigliamento e casermaggio il soldo attri- 
buito dalle tariffe, senz’altro, ivi. — - 11 secon- 
do sergente , il caporale ed il tamburo , riceve- 
ranno gli averi del Corpo dei veterani di cui fan- 
no parte,, ivi. > 

Ispezione dei corpi. Gl’ ispettori di essi han- 
no i soldi, soprassoldi e le indennità di alloggio 
e mobilio e di foraggi , secondo il loro grado. 
Ricevono parimente le spese di ufficio stabilite 
nella tabella n." 44 alla P a g- 5 z , aq giugno 1824 
p. 1 1 del siipplimento. '■ 

Ospedali militari. Averi mensuali spettanti a- 
gl’ individui die vi sono addetti, 29 giugno 1824, 
p. i 5 . — Il direltor generale ed il sotto diret- 
tore riceveranno il soldo , il soprassoldo , la in- 
dennità di alloggio e mobilio del loro grado nel- 
la infanteria di linea ivi. Il comandante di ospe- 
dale, o di ospedaleito avrà il soldo, il soprassoldo 
e la indennità di alloggio e mobilio del suo grado 
nella infanteria di linea , ivi. Comunque il. ser- 
vizio degli spedali sia considerato come una com- 
messione sedentanea, non pertanto il direttore ge- 
nerale ed il sotto-direttore hanno il soprassoldo 
ed i foraggi, ed il medico in capo coi due consulen- 
ti hanno il soprassoldo precisamente per compen- 
sarsi le spese ohe debbono fare nelle ispezioni e 
vìsite tanto periodiche che straordinarie a tutti 
gli stabilimenti spedaiieri, ivi. 

Pensioni di ritiro e vedovile. Tariffe del soldo 
semplice e del presi per regolare le dette pen- 
sioni, 29 giugno 1824, p. 62. — Quella dell’in- 
tendente generale dell'esercito sarà liquidata sul 
soldo del grado di cui sarà rivestito, ivi. 
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Pionieri reali e cacciatori a cavallo. Soldi , 
soprassoldi e prest da corrispondersi agl’ indivi. 
■' dui di detto corpo, 29 giugno 1824, p. 19. — 
■ Se il comandante è un brigadiere, avra gli averi 
:'v ed i foraggi in danaro del suo grado, ivi. Il 
quartier-mastro e l’ uffiziale di dettaglio , riceve- 
ranno gli averi secondo il loro grado nel corpo, ivi. 

Razioni di pane. Ogni individuo da aiutante 
sotto-uffiziale inclusivamenté in sotto de’ corpi at- 
tivi di fanteria, di cavalleria, del treno di linea 
e dei veterani ha dritto ad una razione di pane 
giornaliera del peso di once 24. Si eccettuano 
quei corpi, i quali per la natura del servizio che 
prestano non hanno il pane in genere, come il 
treno della guardia, la gendarmeria ec., 29 giu- 
gno 1824 , p. 56 del supplimento. 

Razioni di foraggio in natura. Spettanze e com- 
posizioni di esse, 29 giugno 1824, p. 5 y. — Le 
razioni di foraggio in natura son dovute agl’in- 
dividui dei corpi di cavalleria, artiglieria a ca- 
vallo e treno da colonnello iuclusivamente in sotto. 
Agli uffiziali degli ultimi due corpi sì prosegui- 
ci rà a somministrare quelle stesse che stanno ora 
godendo, — ivi. Allorché si' dà avena non si dà or- 
zo e viceversa , ivi , p. 58 . — Quando si darà 
fieno invece di paglia , si dovrà somministrare 
la paglia per le lettiere degli animali alla ragio- 
ne di un rotolo e mezzo per razione. Però la 
sostituzione del fieno non dovrà aver luogo a scel- 
- 1 ta del fornitore , ma a tenore dei luoghi , dei 
: ■ casi e delle circostanze , che si debbono preve- 
dere nei rispettivi contratti, ivi. — La distribuzio- 
ne dell’ orzo e dell’ avena dovrà farsi dai forni- 
•- tori non a misure parziali , ma a tomoli rag- 
guagliati ognuno di ventiquattro misure , loro ca- 
: pienza naturale, senza aversi riguardo al nume- 

ro delle misure che un tomolo può produrre in 
dettaglio , ivi • ; 
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Razioni di passaggio ai sotto-ujffiziali e solda- 
ti ed alle famiglie imbarcate. Composizione di 
dette razioni, 29 giugno 1824? ?■ 60. —Ogni 
militare da aiutante sotto-uffiziale inclnsivamen- 
te in sotto, che s’imbarca sopra i legni reali, 
o su quelli convogliati dai medesimi , avra la 
razione di passaggio durante le giornate di tra- 
gitto , per fe quali non lascerà altro su i di lui 
averi che sole grana ottanta al giorno. In detti 
casi le- mogli dei militari , di qualunque grado 
essi siano , avranno ognuna la razione di pas- 
saggio, e la metà per ogni figlio o figlia im- 
barcata , ivi. 

Razioni di viveri e foraggi in campagna. Al- 
lorché le truppe saranno messe sul piede di guerra 
per marciare in campagna, volta per volta ed a 
tenore dei casi e delle circostanze, si determine- 
ranno con sovrane risoluzioni la composizione 
delle razioni di viveri da somministrarsi alle trup- 
pe, il numero delle razioni di viveri e di forag- 
gi da accordarsi agli uffiziali secondo i rispettivi 

t radi , non che 1’ aumento degli averi degli uf- 
ziali e delle truppe per supplire ai maggiori 
bisogni e dispendi che si sperimentano in cam- 
pagna. In quanto alla composizione delle razioni 
di foraggi , esse saranno aumentate del quinto 
delle quantità di avena e di orzo stabilite rispet- 
tivamente per ogni arma in tempo di pace, 29 
giugno 1824, p. 61. del supplimento. 

Segreteria ai guerra. Si stabiliscono i soldi da 
corrispondersi agl'individui della medesima , 29 
giugno i8j4j P* 5. — Le piazze che tempora- 
neamente potranno vacare sul completo organico, 
resteranno vote nella seconda porzione, o sia nel 
secondo rango dei rispettivi gradi, ivi. — Il mini- 
stro della guerra ha la indennità mensuale di 
dugento ducati per le sue spese straordinarie , 
ivi. — Si danno inoltre al detto ministro ducati 
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cento al mese per ripartirli a quegli uffiziali della 
reai segreteria che più si distinguono nel disim- 
pegno dei loro doveri , ivi. Tutti gli esiti de- 
scritti nella suindicata tari Ila , egualmente che le 
spese di uflieio del ministero , saranno imputa- 
bili sul relativo capitolo di prima classe dello stato 
discusso della guerra , ivi. 

Snido netto della ritenuta pel monte delle ve- 
dove c dei ritirati , e tangente da pagarsi tanto 
pei soldi che per lo presi. Analoga tariffa , ay 
giugno 1 8 •_>. 4 , p. i e seg. — La reai segrete- 
ria, ritenendo agl’individui delle designate classi 
la descritta tangente del due e mezzo per cento 
a favore del gran-libro pel monte vedovile, pa- 
gherà loro i soldi netti secondo i rispettivi gradi 
e posizioni, doveudo la tangente stessa calcolarsi 
nelle rate stabilite nella detta tariffa, uelle quali 
non si e tenuto conto delle frazioni di grana, 
ivi , p, 4- — I capitani di chiavi che non sono 
uffiziali , i custodi di prigioni e gli altri mili- 
tari da aiutanti inclusivameute in sotto non deb- 
bono rilasciare veruna somma sul loro prest per 
l’indicato oggetto; quindi il ramo di guerra nel 
capitolo apposito di prima classe del suo stato 
discusso annuale comprenderà benanche la tan- 
gente di costoro ragguagliata sulle piante orga- 
niche a ragione di grana due e mezzo per uo- 
mo , e per mese , come è stabilito negli artico- 
li 3y5 e 396 dell’ordinanza amministrativa, ivi. 

I capitan-tetfenti dell’ artiglieria e del genio, go- 
dendo attualmente ducati quaranta per semplice 
soldo e ducati cinque per soprassoldo, ed andan- 
do colle presenti tarine a percepire ducati trenta 
di soldo e ducati dieci di soprassoldo, riceveranno 
non solo i ducati 5 come dillerenza di soprassoldo, 
ma se in caso di ritiro si troveranno tuttavia nella 
classe di capitan -tenenti sarà liquidata la di loro 
pensione sul soldo semplice di ducati quaranta, 
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ivi. Gli uffiziali esistenti al cessalo primo segui- 
to delle piazze, i quali si trovano godendo un 
soldo maggiore di quello accordato al novello se- 
guito delle piazze, ne riceveranno la differenza 
a titolo di soprassoldo lino a che non avranno 
altra destinazione, ivi- 

Stato maggiore di aitigliene. Soldi e sopras- 
soldi mensnali attribuiti agl' individui che vi fan 
parte, .29 giugno 18241 p. ii\- — H direttore 

S enerale , o ispettore avrà gli averi del suo gra- 
o, ivi. 

Trattamento di tavola agli uffiziali imbarcati 
sui legni reali. Tariffa analoga, iq giugno 1824, 
p. 59. — Pel Capitan-generale non si stabili- 
sce verun trattamento perchè nelle occorrenze la 
reai marina s’incarica di trattale di conto regio 
un personaggio di grado così elevalo, ivi. 

Treno della guardia. Soldi soprassoldi e presi 
attributi agl’ individui di detto corpo , 29 giu- 
gno 1824 1 p. 26. — Il quartier mastro e 1’ uf- 
fiziale di dettaglio avranno gli averi del loro 
grado nella divisione, ivi. negli averi stabiliti 
pei sotto-uffìziali e soldati è compreso il pane 
che si dà in danaro, ivi. 

Treno di linea. Soldi , soprassoldi e presi spet- 
tanti agl’ individui di esso , 29 giugno 1824 , 
p. 39. — L’ aiutante maggiore , il quartier-ma- 
stro e l’ uffiziale di dettaglio percepiranno gli 
averi del loro grado nel battaglione , ivi. 

Uffiziali alla seconda classe. Appartengono a 
questa classe gli uffiziali impiegati in coinmes- 
sione. sedentanea, ed in attività di servizio loca- 
le, o che abbiano ricevuta semplicemente la de- 
stinazione alla seconda classe , 29 giugno 1824 , 
p. 44 * — Essi percepiranno il soldo semplice 
del rispettivo grado , dedotta la tangente del - 
monte vedovile , come leggesi in dettaglio ìiella 
rubrica di 2* classe della tabella 11. 0 x , ed an- 
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che la indennità di alloggio • mobilio del pro- 
prio grado: ed in oltre le spese di ufficio, che 
possono essere attribuite alla propria commes- 
sione. In questo numero vanno compresi gli uf- 
fiziali impiegati nell’ alla Corte militare , nei con- 
sigli di guerra permanenti , nell’ orfanotrofio mi- 
litare ec. Coloro fra essi però, che appartengo- 
no a corpi , o destinazioni contemplate in par- 
ticolari tariffe , riceveranno gli averi indicati 
nelle medesime ; e tali sono gli uffiziali delle 
piazze, degl’invalidi, dei veterani, degli arti- 
glieri veterani, o littoraìi, delle compagnie di do- 
tazioni delle isole ec., ivi. 

Ufiziali alla 3." classe. Ogni uffiziale ed im- 
piegato militare eh’ è alla 3 ." classe in attenzione 
di destino , percepirà mensualmente la metà del 
soldo semplice del suo grado , pagando la tangen- 
te pel monte vedovile , come in dettaglio leg- 
gesi nella tabella alla p. i. Quelli poi, che men- 
tre attendono un destino o sedentaneo, odi pie- 
na attività , possono prestare qualche servigio lo- 
cale, passeranno al seguito delle rispettive piazze, 
e godranno due terzi del soldo semplice del loro 
grado, senz’ altro , pagando benanche la tangen- 
te del monte vedovile, come si osserva nell’anzi- 
detta tabella , 29 giugno 1824 P- 4^ del suppli- 
rnenlo. 

Uffizioli alla 4° classe. Ogni uffiziale ed im- 
piegato militare che trovasi alla 4-* classe ( rifor- 
ma ) percepirà mensualmente la terza parte del 
soldo semplice del proprio grado , pagando la 
tangente pel monte vedovile , come in dettaglio 
leggesi nella tabella alla p. i , 29 giuguo i8a4i 
p. 46 del , supplimento. 

Veterani. Soldi , soprassoldi e presi spettanti 
agl' individui di detto corpo , 29 giugno 1824 1 
p. ai. — Il colonnello riceverà due razioni di-fo- 
raggi in danaro , ed una il tenente-colonnello , 
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ivi. — 11 quartier-mastro e 1’ uffiziale di dettaglio, 
riceveranno gli averi del loro grado nel corpo , 
' ‘ La classe d’individui dinotati nella p. 22 , 


ivi. 


die dai diversi corpi dell’ armata passano oalse- 

? uito o in proprietà nei veterani , perdendo la 
oro caratteristica antecedente , diventeranno o 
sotto-ufliziali , o soldati dei veterani , e cosi sa- 
ranno pagati in questo corpo , p. 22 del sup- 
plirli enti). 

Zappatori e minatori. Soldi , soprassoldi e 
prest spettanti agl’ individui di questo corpo , 29 
giugno 1824 , p. 33 . — 11 colonnello percepirà 
gli averi del grado nel corpo cui appartiene, 
lui. — Il capitano aiutante maggiore , il quartier- 
mastro e 1’ uffiziale di dettaglio avranno gli averi 
del loro grado nel corpo , ivi. 

TELEGRAFI. V. Marina reale. 

TENENTI. La classificazione di questo grado si di- 
vide in primi tenenti , ed in secondi tenenti , 16 
dicembre 1823, p. 45 i. — V. Esercito. 
TENENTI generali , marescialli di campo e briga- 
dieri. — Si stabilisce il loro numero e si dinota 
la loro destinazione nell’ armata, 21 giugno i 833 , 
p. 2 i 3 e 214. — V. Generali. Testimonianza ; 
Giuramento , Interrogatorio ec. 

TERRA di lavoro ( provincia di ). Si autorizza di ac- 
quistare la casa del marchese Letizia , sita in Ca- 
serta, per ridurla ed addirla per uso di caserma 
di gendarmeria, 6 aprile i 833 , p. 81. 

TERZI battaglioni. — V. Infanteria di linea . 
TESORERIA generale. Coloro i quali saranno no- 
minati a farne parte , non avranno più dritto a 
rango , o ad onorificenze militari , rimanendo 
perciò abrogati gli articoli i4 e 21 dei rispetti- 
vi regolamenti di dette officine finanziere , i5 
gennaio i 833 , p. 11. 

TESTIMONIANZE. Norme per la testimonianza che 
ne’ giudizi penali debbono prestare i ministri se- 
Vol. I. 16 
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gretart di Stato, ì direttori dei ministeri , i tenenti 
generali , i marescialli di campo ed i brigadie- 
ri , 22 agosto 1827, p. 91. V. Militari au- 
striaci. 

TIPOGRAFIA del ministero della guerra. Si appro- 
va la tariffa relativamente al prezzo dei suoi la- 
vori , 20 settembre 1817 , p. 198. — Tavola mo- 
dificativa dei suoi prezzi , 27 marzo 1819, 0.267. 

TRABANTI. Sono aboliti per tutti i corpi dell’eser- 
cito , 23 novembre i 8 i 5 , p. 5 16. 

TRANQUILLITÀ’ e sicurezza pubblica. V. Coman- 
danti generali delle divisioni militari 

TRATTAMENTI nella corrispondenza officiale. Il 
trattamento di Eccellenza vien dato ; 

Ai consiglieri di Stato ; 

Ai segretari di Sfato ministri ; 

Ai segretari di Stato quando sono in attuale 
servizio ; 

Ai quattro capi di corte ; 

Ai cavalieri gran croci del reai ordine di 
S. Ferdinando e del merito 5 

Ai cavalieri del reai ordine di S. Gennaro} 

Ai capitani generali ; 

Ai tenenti generali } 

Ai grandi di Spagna ; 

Agli ambasciadori di S. M. ; 

Al corpo municipale della città di Napoli } 
di Palermo e di Messina ; 

Ai ministri esteri presso di questa reai cor- 
te , i quali abbiano il carattere di ministri ple- 
nipotenziari , o d’inviati straordinari. 

11 trattamento di Eminenza si darà ai cardina- 
li. Ai vescovi ed arcivescovi quello d’ Illustris- 
simo Signore. Quando fossero decorati di altra 
distinzione , si darà loro il trattamento di Ec- 
cellenza Reverendissima. A chiunque altro si scri- 
ve , si userà indistintamente la terza persona, 24 
marzo 1817, p. 296. — Forinola dei rescritti 
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reali , rapporti al Re , lettere di ufficio , ec. 1V1, 
p. ag 3 a 307. — V. Rescritti reali. 

TRENO e regi bagagli. Organizzazione del treno del- 
1 ’ armata , 7 dicembre i 8 i 5 , p. 54 1 - — Il treno 
di artiglieria godrà di una massa di bardatura e 
ferratura , 22 febbraio 1816 , p. 1 45 - — Si ap- 
provano le tariffe de’ regi bagagli e del treno , 
21 marzo 1816, p. 2 1 3 . — Istruzione sulla no- 
vella oi'ganizzazione , rimanendo disciolta l’antica 
direzione generale, 16 ottobre 1816, p. 328. — 
Si stabilisce un deposito per quest’ arma , 5 lu- 
glio 1817 , p. 11. — Si applicano ai soldati del 
treno le pene sanzionate 'contro gl’ individui del- 
1 ’ armata , che disertassero con muli ed altri ani- 
mali del governo , 23 agosto 1820, p. 23 g, e 17 
aprile 1821 , p. fó. — Regolamento provvisorio 
pel servizio del treno , 21 ottobre 1822 , p. 189.— 
Si accorda un mensuale assegno di spese di uffi- 
cio al consiglio di amministrazione del treno di 
Casa reale, 25 aprile 1823, p. 237. — Si accor- 
dano ducati quindici al mese al comandante di 
detto corpo a titolo di rappresentanza di coman- 

‘ do , 2 maggio 1823 , p. 243 . — V. Artiglieria. 

TRUPPE. Si stabilisce 1 ’ impiego del prcst e dell’as- 
segno dei lumi e fuoco ai sotto-uffiziali e soldati, 
17 gennaio 1818, p. 4<>- 

TRUPPE scdentanee. Disposizioni ad esse relative 
i 3 aprile 1828, p. 88. V. Ispezione dei carpi 
scdcntanci. 

u 

UDITORI dei reggimenti. Si crea una commessione 
per 1’ esame di coloro , che aspirano a tal carica, 
22 novembre 1821 , p. 3 i 3 . — Si fissa il loro soU 
do , 6 dicembre 1821 , p. 332 . 

UFFICINE militari. Disposizióni relative al servizio 
cd alla percezione dei soldi degl’ individui prov- 
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venienti dalle abolite officine militari di Sicilia , 
io giugno 1828, p, 168. 

UFFIZI ALI. Quelli dell’antico esercito sono incardi- 
nati nei reggimenti di nuova istituzione : di quelli 
esuberanti si forma un deposito sino alla loro de- 
stinazione., 27 luglio i8i5, p. 74 * — Si fissa l’epoca 
di anzianità per quelli del disciolto esercito , 5 
agosto 181 5 , p. 99. — Si determina da quali classi 
dehbonsi prendere gli uffiziali al servizio delle di- 
visioni territoriali e delle piazze, e con qual meto- 
do debbono essere regolati i loro passaggi ed avan- 
zamenti , 7 dicembre 181 5 , p. 534 * — U paga- 
mento delle indennità di alloggio e di foraggio non 
sarà più fatto agli uffiziali superiori a contare dal 
1." gennaio di questo anno, i.° febbraio 1816, 
p. 108. — Eccezioni a queste disposizioni , 23 
maggio 1816, p. 3 z 4 . — V. Indennità’ militari. 
Quelli posti alla riforma ed impiegati nei servizi 
delle piazze possono essere chiamati novellamente 
all’attività, 9 maggio 1816, p. 3o2. — Quelli , 
che ottennero il ritiro , sono inabilitati a chie- 
dere gradi maggiori , o aumento di loro soldi , 
ivi . — Coloro che son promossi ad un impiego mag- 
giore godranno dei soldi e soprassoldi del novello 
impiego sei mesi dopo la nomina, i 5 ottobre 1816, 

S . 290. — Si approva la tariffa per gli uffiziali 
elle piazze, i 5 ottobre 1816, p. 319. — Si per- 
mette agli uffiziali di 1.* e 2.” classe il passaggio 
alla terza per attendere ai loro interessi senza de- 
trimento del loro servizio, 3 o novembre 1816, 
p. 4 oi. — Vengono destinati alcuni uffiziali supe- 
riori dello stato maggiore per la persecuzione ed 
arresto dei malviventi in campagna, 6 febbraio 
1817, p. 2o3. — V. Malviventi. — Quelli riforma- 
ti , che chiamati alla pensione di ritiro , di cui 
attendono la liquidazione , fatta questa , avranno 
dritto al richiamo del dippiù , che potrà loro ri- 
venire , 8 febbraio 1817 , p. 194* — Si provvede 
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ai trattamento degli ùffiziali caduti in demenza , 
27 giugno 1817,0. 662, e 8 febbraio 1822, p.2t.<— 1 
Quei che escono dai corpi , e destinati alla seconda 
classe per attendere altro destino , debbono pa- 
garsi isolatamente, come per quei di terza e quarta 
classe , 26 giugno 1818 , p. 338 . — Disposizioui 
relative per quei che passano al seguito delle piaz- 
ze, 3 i luglio 1818, p. 36 . — 1 quartier-maslri 
superanti al seguito dei rispettivi corpi , per la 
riunione dei consigli di amministrazione, perce- 
piranne gli averi interi finché otterranno la pro- 
prietà , 3 o gennaio 1819, p. 94. — Quelli che ot- 
tengono il ritiro , sono considerati per gli averi 
come al secondo seguito delle piazze, 14 maggio 
1819, p. 345 . — Quei che passano al ritiro , e 
che hanno quaranta anni di servizio senza inter- 
ruzione , potranno ottenere una graduazione per 
semplice onorificenza, e come termine della loro 
carriera militare, 6 novembre 1819, p. 474* “* 
Si stabiliscono gli averi che dal primo novembre 
debbono percepire gli ùffiziali chiamati al servi- 
zio attivo nei vari corpi dell’ armata , 21 ottobre 

1820 , p. 433 . — Si accordano gl’interi averi di 
tarillk agli ùffiziali promossi o messi in attività 
nell’ ultima organizzazione dell’ armata , 17 no- 
vembre 1820 , p. 443 - — Debbono percepirli dal 
primo di novembre ultimo , 26 dicembre 1820 , 
p. 4 j? 6 . — Si accorda una porzione di soldo agli 
ùffiziali sospesi d’ impiego , ed in attenzione dello 
scrutinio, 3 agosto 1821, p. 61. — V. Uniforme.— 
Si stabiliscono i soldi da pagarsi agli ùffiziali di 
ogni grado , che non servono in piena attività , 
e che trovansi in attenzione di destino , 28 agosto 

1821 , p. 78. — Si fissano gli averi da pagarsi 
agli ùffiziali sia della novella armata , sia a quelli 
in attenzione di destino , 19 novembre 1822 , 
p. 220. — V. Cingolo militare , Tenenti, Capitani 
Appoderati in provincia ed Uniformi militari. 
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UFFIZIALI austriaci. V. Militari austriaci. 

UFFÌZI ALI che dal ritiro passino all’ atticità. Metodo 
di stabilire la loro anzianità, 8 ottobre i 8 a 5 , p. 166. 

UFFIZIALI delle reali segreterie e ministeri di Stato. 
Si scelgono tra essi quelli che debbono far parte 
della reai segreteria particolare di S. M. , 12 gen- 
naio 1 83 1 , p. ai. — Si approva un regolamento 
per la istituzione di un esame che stabilisce i re- 
quisiti per essere ammesso e promosso nelle reali 
segreterie e ministeri di Stato , 21 marzo i 8 a 5 , 
p. 96. — V. Segreterie e ministeri di Stato. 

UFFIZIALI di marina. N uova pianta organica, 7 ot- 
tobre 1823, p. 129. — V. Marina reale. 

UFFIZIALI di sanità. Vengono abolite le graduazioni 
militari pel loro corpo , 8 agosto i 8 i 5 , p. 101. — ■ 
Vien rettificato lo stato di quelli delle brigate dei 
granatieri e cacciatori della guardia , 28 gennaio 
1816, p. 107. — V. Guardia reale. 

UFF'IZIALI esteri. Quelli ammessi nell’armata dal dì 5 
luglio 1820 in poi, cessano di appartenervi, 3 i 
marzo 1821 , p. 16. — V. Avvenimenti politici e 
Cingolo militare. 

UFFIZIALI generali. Si fissa il ruolo con metodo fisso 
degenerali nell’armata, a 3 giugno 1817, p. 6.42. — 
Si prescrivono le qualità necessarie, per ascendere 
ai posti di ufiiziali generali dell’ esercito , 19 giu- 
gno 1817, p. 65 o. — V. Generali. 

UFFIZIALI littorali. Il loro trattamento non può cu- 
mularsi col soldo di ritiro , o pensione , 4 gen- 
naio 1816 , p. 4- 

UFFIZIALI dell’ armata. Norme per la fissazione della 
- loi-o antichità, i 5 settembre 1829, p. 68. 

UFFIZIALI destinali presso i consigli di guerra di 
guarnigione. Si determinano i loro averi, n lu- 
glio 1834, P- 4 - 

UFFIZIALI del genio. Si permette che una determi- 
nata classe dei medesimi sia iscritta senza esame 
nell’ albo degli architetti presso ciascuna giurisdi- 
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zionc di gran Corte civile , i 4 marzo i 836 , p. 5 i. 

UFFIZI ALI sedenianei. Si approva lo stalo organico 
di essi , 17 febbraio i 834 , p* 65 . 

UFFIZI ALI di staio maggiore. Ancorché si trovino 
alle direzioni , o sotto-direzioni de’ diversi rami 
di servizio di loro istituto , fan parte dei con- 
sigli di amministrazione degli stabilimenti cui ap- 
partengono , i.° agosto 1822, p- 55 . — Vien loro 
assegnata una somma a titolo di rappresentanza 
inensuale , allorché son destinali alle diverse di- 
pendenze dello stato maggiore, 1." agosto 1822, 
p. 57. — V. Bardatura, Comando supremo mili- 
tare , Equipaggio ec. 

UFFIZIOLI superiori dclC esercito. Regolamento ri- 
sguardanle le attribuzioni ed i doveri di desi- 
gnati ufìiziali superiori, 21 gennaio i 83 i, p. 29. 

UNIFORMI. Continuino a farne uso i generali ed 
uffiziali onorari e ritirati provvedenti dalle di- 
sciolte armate di terra e di mare 5 e non po- 
tranno goderne più i generali ed utCziali di qua- 
lunque grado , che lian fatto parte de’ militi, 29 
luglio 1822, p. 18. Si stabilisce 1’ uniforme pel 
quinto battaglione cacciatori nazionali , i." feb- 
braio 1827 , p. 97. — Idem per le guardie co- 
munali organizzate ne’ domini di qua del Faro, 
7 aprile 1827, p. 168. — Si stabilisce 1 uniforme 
per gli uffiziali dello stato maggiore generale, 29 
maggio 1827 , p. 207. — Idem per gli uffiziali 
ed ingegneri del rcal officio topografico , 22 set- 
tembre 1828, p. i 38 . — Idem per gl individui 
del novello corpo dei lancieri reai Principe Fer- 
dinando , 12 dicembre 1828 , p. 162. — Si fissa 
l’ uniforme pei farmacisti dell’ ospedale centrale 
della reai marina , 6 giugno i 83 i , p. 201. — 
Stabilimento di quello del novello battaglione zap- 
patori minatòri , 18 agosto i 83 i , p. 4jh — 
stabilisce l’uniforme per i corpi di linea e cac- 
ciatori, 21 giugno i 833 , p. 268. — Vien fissalo 
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quello da indossarsi dagli uffiziali , sotto-uffìzi ali 
ed alivi individui componenti la compagnia dei 
pompieri , i 3 novembre i 833 , p. 281. 

V 

VESTIARIO militare. Si regola il servio di vestiario, 
grande equipaggio e bardatura dell'esercito, 21 
novembre 1818 , p. 3 qi. — Si dispone circa l’as- 
segno di esso, 1: febbraio 1819 , p. 1 13 . — Si 
ordina che gli assegni del vestiario sieno dal 
dì del corrente mese pagali direttamente ai 
rispettivi corpi dell’armata, 6 settembre 1820, 
p. 2^5. — V. Contratti — Aumento di pena pei 
forzati che vendono il vestiario , 1 1 novembre 
i 83 o, p. 78. 

VETERANI. Quei della guardia sono incardinati .a 
quelli della linea, 22 luglio 1 8 1 5 , p. y 5 . — Se 
ne forma un reggimento. Sua organizzazione, 21 
marzo 1816, p. iq 3 . — Quegli uffiziali , che liaii 
prestato servizio in Sicilia , durante 1 ’ occupazio- 
ne militare , e che son proposti pel corpo de’ve- 
terani , sono ammessi al benefizio del doppio , 
per gli anni del loro servizio, 25 luglio 1817, 
p, 24 * — Novella sua organizzazione , >8 agosto 
1817 , p. 129. — Vien sospesa sino al primo gen- 
naio la formazione del nuovo reggimento di essi, 
29 settembre 1817, p. 218. — Disposizioni ri- 
sgiiardanti il suo consiglio di amministrazione , 
25 dicembre 1817 , p. 44 §- — Si approva una 
nuova tariffa, relativa ai suoi averi, 1 ottobre 1818, 
p. 268. — Di qual’individui sarà formato il suo- 
seguilo, 21 ottobre 1822 , p. 1 86. — Pene per 
. la diserzione degl’ individui di detto corpo , 18 
maggio 1820, p. 3 oo. — Si ammettono nel corpo 
dei veterani gl* individui della reai marina , 26 
febbraio 1828, p. 43 - — Passaggio al seguito deT 
detto corpo degli uffiziali della disciolta compa- 
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gnia di polizia del reai palazzo , che non ab- 
biano compiuto quaranta auui di servizio , 9 di- 
cembre i 83 o , p. i 63 . — Idem de’ sotto-uftiziali 
e soldati della stessa compagnia , ivi. — Composi- 
zione novella del reggimento reali veteraui , ai 
giugno 1 833 , p. a 54 - 

VETERINARIA. — Si aggiugne all’ organico del cor- 
po dei pionieri e cacciatori reali a cavallo la 
carica di veterinario , 1 4 aprile 1829 , p. 102. — 
V. Convitto veterinario . 

VIAGGIATORI. A quelli di alta distinzione può es- 
sere somministrata una scorta di gendarmeria, 3 o 
agosto 1827, p. xi6. 

VIAGGIO del Re in Ispagna , a 4 settembre 1829 , 
p. 89. 

VICARIATO generale del regno. Vien conferito a 
S. A. R. il Duci di Calabria , 6 luglio 1820 , 
p. 2. — Idem , idem, settembre 1829 , p. 89. 

VlCK-intendenza dell’ esercito. Piano organico della 
medesima , 12 marzo i 833 , p. 5 a. 

VIGNA di S. Martino. V. Orfanotrofio militare. 

VIVERI e foraggi. V. Sussistenze militari. 

VIOLENZA. V. Militari in sentinella. 

VOLONTARI per la spedizione di Sicilia. I militari 
destituiti, o congedati come esteri , sono abilitati 
a poter servire come tali , 3o agosto 1820 , p. 
254. — V. Cingolo militare , Comando supremo , e 
Matrimoni. 

r 

YACHT reale Francesco I. V. Marina reale. 

z 

ZAPPATORI c minatori. Se ne forma un reggimento, 
26 ottobre i 8 i 5 , p. 453 . — Vien disunito , ed 
invece si formerà la brigata dei pionieri ponto- 
nieri , 23 settembre 1816 , p. a 5 3 . — Si forma 
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la brigata dei zappatori e minatori , dietro lo scio- 
glimento di quella degl’ingegneri di campagna, 
23 settembre 1816, p. 255. — Sua organizzazio- 
ne , i ni, p. 256. — Questa brigata sarà addetta al 
corpo del genio , e gli uffiziali saran sempre 
presi da questo corpo , ivi , p. 2,57. — Sua for- 
mazione, 12 agosto 1 83 1 , p. 45. — Gli uffiziali 
bisognevoli a questo battaglione saranno presi dal 
corpo del genio , ivi , p. 47. — Averi dei mede- 
simi , ivi, p. 48» — Obbligo di tali uffiziali , 
ivi. — Esame per le promozioni a designate classi 
nell’ anzidetto battaglione, ivi. — Uniforme stabi- 
lito pel medesimo , ivi, p. 49* — I ventiquattro 
zappatori di prima classe delle compagnie del bat- 
taglione zappatori minatori sono suddivisi in do- 
dici minatori, ed in altrettanti primi zappatori, 
4 febbraio 1 834 z P* 5a. — Fissazione della mer- 
cede giornaliera dovuta agl’individui del battaglio- 
ne suddetto , di quelli dei pionieri e dei sol- 
dati dei corpi di fanteria allorché vengono adi- 
biti in ogni specie di lavori , 4 febbraio 1 834 > 
p. 53. — Per lo ascenso ad aiutanti nei due bat- 
taglioni di pionieri é zappatori minatori , con- 
correranno promiscuamente i primi sergenti del- 
l’uno e delf altro corpo, esaminandosi insieme 
colle norme prescritte dai regolamenti, 6 mar- 
zo i834 > P* 95. 


r 1 n e. 
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